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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compllation ) 


भाग 1 - खण्ड 2 

[ PARTI - SECTION 21 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गईसरकारी 

अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं 
[Notifications regarding Appointments , Promotions, Leave etc . ofGovernment Officers issued by the 
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme 

Court) 


-- 


- - - - - - - - 


राष्ट्रपति सचिनालय 

राज्य सभा सचिवालय 
नई दिल्ली - 110 004 , दिनांक 29 जुलाई 1995 

नई दिल्ली , दिनांक 31 जुलाई 1995 
सं . ए- 32013/ 1 / 91 -प्रशासन- --- राष्ट्रपति , श्रीमती सत्या मं . आर . एस . 1543/ स्था . ( पी . )-- - श्री राजेन्द्र मनराय , 
रानी रखजा , स्थाई वरिष्ठ निजी माहायक , को राष्ट्रपति निदशा अधिणिसा की आय प्राप्त कर लेने पर 31 जुलाई , 
सचिवालय में रुपए 2000 -60 - 2300 -द . रा . - 75 -3200 1995 के अपराह्न से संगनिवृत्त हो गए । 
100 - 3500 / - के वेतनमान पर निजी सचिव के पद पर उनके 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथी से नियुक्त करते है । 

दीपक गोयल , अपर सचिन 
गिरीमा प्रधान , निदेशक 

दिनांक 4 अगस्त 1995 
प्रधान मंत्री कार्यालया 

__ सं . आर . एस . / 2 ( 1 ) / 95- कामिक - - राज्य सभा के सभा 
नई दिल्ली - 110 011 , दिनांक 31 जलाई 1995 

पति ने विदश मंत्रालय के निदेशक श्री अशोक तोमर को 31 
सं . 11013/ 4 / 95 पी . एम . . ...- श्री दिलीप सिन्हा 
( आई . एफ . एम . ) ने दिनांक 31 जलाद , 1995 के अपराहर 

जुलाई , 1995 के अपराह्न से आगामी आदशों तक दो वर्षों के 
में प्रधान मंत्री रालय में निदशक के पद का कार्यभार छोल 

लिए राज्य सभा मचियालग में निदणक के रूप में प्रति 
दिया है । 

नियुक्ति के आधार पर नियत करने की कृपा की है । 
एम . एस . महरा , उप मचिट 

दीपक गोयल , अगर सांगन 
- 202 G1/ 05 

(791) 
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- - - - - -- - - - - - --- -- - - - - - - -- -- 
लोक सभा सचिवालय 

सं . पी . एफ . 2105 ( 3) / ए एन - 1 / जी एन - 278/ 95 ---- 
नई दिल्ली -110 001 , दिनांक 12 जून 1995 2200 - --4000/ - रुपए के वेतनमान में कार्यकारी अधिकारी 
सं . पी . एफ . 1394 (3) / ए एन - 1 / जी . एन - 2780 / ( लाड ) के स्टाप में कार्यरत श्री रूप नारायण दास को 3000 
95 -- 2200 - ~- 4000 / - रुपए के वेतनमान में कार्यकारी 100 - 3500 - 125 -4500 / - रुपए के बतनमान में सहायक 
अधिकारी ( लाडिस ) के रूप में कार्यरत श्री यू . के . मिश्रा को 

निदशक ( लाडिस ) के पदक्रम में 9 गुन , 1995 में 21 
जो इस समय योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति पर है , 3000 

दिगम्बार , 1995 तक अथवा अगले आदशों तक , जो भी पहले 
100 - 3500 - 125 - 4500/ - रुपार के बेतनमान में 9 जून , 
1995 से 13 दिसम्बर , 1995 तक की अवधि के लिए स्थाना 

हो , स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है । 
पन्न तौर पर महायक निदेशक ( लाडिस ) के रूप में प्रोफा 

जी . आर , पटवर्धन , संगक्त सचिव 
पदोन्नति दी जाती है । 
जी . आर . पटवर्धन , संयक्त मजिस 

दिनांक 31 जुलाई 1995 
म . पी . एफ . 1178 ( 3 ) / ए एन - 1 / जी एन - 2779/ 95 - - 

मं . पी . एफ . 1052 ( 3) / ए एन - 1 / जी एन - 2801 / 95-- -- 
2200 -- - 4000 / - रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित 
कार्यकारी अधिकारियों ( लाडिस ) को 3000 -100 - 3500 

अधिपिता को आय प्राप्त करने के पश्चात् श्री एफ . सी , 
125 - 4500 / - रुपए के बसनमान में सहायक निदशक के ग्रेड 

जण्डाल , मुख्य समादक 31 जुलाई , 1995 को मध्याह्न 
में 9 जून , 1995 से 31 दिसम्बर , 1995 तक की अवधि के 

पश्चा , में मोवानिवत्त हो गए । 
लिए स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है : - - - 

जी . आर . पटवर्धन , संयुक्त सचिन 
11. श्रीमती रण सहारिया 

2 . श्रीमती आशा गांग्न 
3 . श्री मनमोहन लाल 
4 . श्रीमती मीना माल्ला 

मं , पी . एफ . 2502 ( 3 ) / एएन - 11जी एन - 2802 / 95 - - 

इस सचिबालय को दिनांक 18 जलाई , 1994 की अधिसूचना 
5 . श्री रतन लाल शाली 
6 . डा . डी . के . सिंह 

मस्या पी . एफ . 2502 ( 3 ) / ए एन - 1 जो एन - 2606 / 94 के 

क्रम में निम्नलिखिला का कारी/ निधारी समिति / प्रोटोकोल 
जी . आर . पटवार्धन , संयक्त मचिय 

अधिकारियों की रोकाएं अगले आदशों राम बढ़ाई जाती है : - - 

1 . श्री गमचन्द्र तिवारी 
म . पी . एफ . 2090 ( 3) / ए एन- 1 / जो एन - 2778/ 95 - - 

2 . श्रीमती मालही के . गणमूति 
1880 - -- 2900/ - रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित 
शोध/ संदर्भ सहायकों को 2200 - 75 - 2800 - ६ . रा . - 100 

जी . आर . पटवर्धन , संयुक्त सचिवा 
4000 / - सगाई के जेरानमान में कार्यकारी अधिकारी (लाउस ) 
के परम 9 जून , 1995 में 31 निगप्तर , 1995 तक की 

इलेक्ट्रानिकी विभाग 
अवधि के लिए स्थानापन्न म्प में नियक्त किया जाता है : - - 
1 . श्री मयन कपिल अहमद 

नई दिल्ली -110 003 , दिनांक 31 जुलाई 1995 
2 . कमारी सदर्शन गौतम 

मं . 4 ( 539 ) /92- का . - 1-- - त्रा निर्यात्त की आय प्राप्त 
3 . श्री सनील केमरी 

होने के फलस्वामए इलेक्ट्रानिकी विभाग में सहायक वित्तीय 
4 . श्रीमती अल्पना त्रिपाठी 

सलाहकार , जी . मी शर्मा दिनांक 31 जुलाई , 1995 के 
5 . श्रीमती इन्द्रानी चार्ल्स 

आगराहा में सरकारी सेवा में निवृत्त होते है । 
6 . कमारी मंजू जैन 

मोहम्मद इदरीम सिहदोकी , उा निदेशक 
7 . श्रीमती मंज शर्मा 
8 . कगारी समिता भौमिक 

योजना आयोग 
9 . श्री भवान चन्द्र जोशी 
10 . श्री पी . के . एन्थनी 

नई दिल्ली - 110 001 , दिनांक 26 जुलाई 1995 
1- 1 , श्री पलिन डी . भूतिया 

सं . ए-12025/ 12/ 93 -प्रशा. - 1 ( मण्ड -1) -- योजना 
12. श्री हर्ग चतवी 

आयोग को दिनांक 7 - 12 -1991 की अधिसूचना सं , ए 
13. श्रीमती सषमा रुंगटा 

12025 / 12/ 93 - शा . - 1 ( गण्ड - 2) के क्रम में राष्ट्रपति , 
14 . श्री प्रदोश पांडा 

योजना आयोग में वरिष्ठ अनहांधान अधिकारी श्री राग कमार 
15 . श्रीमती रानन्दा दाम मोहन्ती 

की योजना आयोग में 3700 ----5000/ - रूपए के वेतनमान 
16 . श्री जगबीर सिंह 

में उप मलाहाकार ( ममाग जायोजना ) के रूप में तदर्थ नियुक्ति 
जी . आर . पटवर्धन , संयक्त गठिा को 4 - 7 - 199.5 से 12- 7 - 1995 तक बढ़ाते है । 
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799 
- - - - - - - 
2 . राष्ट्रपति योजना आयोग में नियमित वरिष्ठ अनुसंधान 

दिनांक 11 जुलाई 1995 
अधिकारी श्री राज क मार को 13 जुलाई , 1995 के पूर्वाह्न सं . पी . एफ . जी . / 707/ 95 -प्रशासन 1 - - प्रादेशिक 
से और आगामी आदशों तक , इनमें में आ भी पहले हाँ , निदेशक , कम्पनी कार्य विभाग , पश्चिमी क्षेत्र , बम्बाई के 
नियमित पदाति आधार पर योजना आयाग म 3700 -125 

कार्यालय से स्थानान्तरण किए जाने पर केन्द्रीय कम्पनी निधि सेवा 
4700 - 150 -5000 / - रुपए के बतलमान में उप मलाहकार के अधिकारी श्री जी . सी , गुप्ता ग्रेड - 3 ( लेखा ) में 10 - 7 - 1995 
( समाज आयोगना ) के प में नियत करते है । 

के पाहन म कम्पनी कार्य विभाग में उप निदशक (निरीक्षण ) 
दिनाला चन्द , अगर सचिव के पद का कार्यभार सम्भाल लिया है । 
- - - - - - - - - - - - 

जमश कमार , अवर सचिव 
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र 
नई दिल्ली - 110003 , दिनांक 3 अगस्त 1995 

दिनांक 13 जुलाई 1995 

म . ए - 45011 / 35 / 94 -प्रशासन 1 - - राष्ट्रपति , भारतीय 
म . ए- 39013/ 1/ 95- प्रशा . - 1 ---- राष्ट्रपति , एतद्द्वारा 

आथिक संबा के अधिकारी श्री एच . के . लाल को दिनांक 26 
श्री एम . वेंकट शन का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र मुख्यालय , 

जून , 1995 (पूर्वाह्न) से 15 जनवरी , 1996 तक या अगला 
नई दिली में वैज्ञानिक / इन्जीनियर ग्रेड - एम . मी . के पद 

आदश हाने तक , इनमें से जो भी पहले हो , के लिए कम्पनी 
से त्यागपत्रा दिनांक 31 - 07 - 1995 ( अपराहन ) से स्वीकार करते 

कार्य विभाग में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक के पद पर 
है और उन्ह उसी दिन में कार्यमक्त किया जाता है । 

नियक्त करते ह । 
ग्यामा सुन्दर , उप निदशक 

उमाश क मार , अठार सचिव 
निधि , न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 

- - - -- - -- - - - - - 

स . ए- 45011/ 35 / 94 - प्रशासन 1 - -- राष्ट्रपति , भारतीय 
( कम्पनी कार्य विभाग ) 

आथिक सेवा के अधिकारी श्री के . के . समाजदार को दिनांक 26 
नई दिल्ली - 110 001 , दिनांक 4 जुलाई 1995 . जून , 1995 (पूर्वाहन ) से 15 जनवरी , 1996 तक या अगला 
सं . ए- 45011 / 35 / 94 - प्रशासन 1 -- राष्ट्रपति , भारतीय आदश होने तक , इनमें से जो भी पहले हो , के लिए कम्पनी कार्य 
आथिक सेवा के अधिकारी श्री एस . करकेट्टा को कम्पनी कार्य विभाग में लदर्थ आधार पर सहायक निदशक के पद पर नियुक्त 
विभाग में दिनांक 21 जून , 1995 (पूर्वाहन ) से 15 जनवरी , 

करते है । 
1996 तक या अगला आदश हाने तक इनमें से जो भी पहले 
हो , तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करतं 

उमेश क मार , अवर सचिव 


i 


r 


JamuHUnuragaanvarNis . . .. urrrr 


MATLADYAT . . . - - MALAYA 


- - - - - - - - - - - 


उमेश क मार , अवर सचिया 


दिनांक 6 जुलाई 1995 
सं , पी , एफ . जी . / 705 / 95 - प्रशासन 1 - ~ केन्द्रीय कम्पनी 
विधि सेवा के ग्रेड - 4 में उक्त संवा के रोड - 3 ( विधि शाखा) में 
पदोन्नता किए जाने के फलस्वरूप श्री एम . पी , काला ने 
30 - 6 - 1995 के पूर्वाह्न में कम्पनी कार्य विभाग , नई दिल्ली 
में उप निवशक (निरीक्षण) के पद का कार्यभार सम्भाल लिया 


(निधि कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनाक 14 जुलाई 1995 . . 
सं . ए - 39013 ( 1) / 95-प्रशा .. 1 ( जि . का . -- - राष्ट्रपति , 
विधि , न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय , विधि कार्य विभाग के 
श्री डो . मौमिम जयाकरण , अधीक्षक (निधि ) के स्वत : अनुरोध 
पर , घिनांक 14 जुलाई , 1995 अपराहन से उनका त्याग पत्र 
म्बीकार करते है । 

आर . वे कट रन , आगर सचिब 


उमेश क मार , अवर सचिम 


- 


दिनांक 10 जुलाई 1995 
सं . ए- 12023 / 1 / 94 - प्रशासन 1 ~ - राष्ट्रात , महा 
निदेशालय जांच एवं पंजीकरण के कार्यालय में बरिष्ठ तकनीको 
साहायक श्री राकेश वशिष्ठ को एम . आर . टी . पी . आयोग में 
31 - 5 -1995 पूर्वान में 3 वर्ष की अवधि के लिए पति 
नियक्तिा पर स्थानान्तरण द्वारा 2200-----4000/ . रुपए के 
यतनमान में महायक निदशक ( आथिक ) के पद पर नियक्त 
कररा है । 

उमेश क मार , आधार सचिन 


विधायी विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 27 जुलाई 1995 
सं . ए . 32013/ 4 / 93 - प्रशा . 1 (वि . वि . ) - -- राष्ट्रपति , 
विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय , विधायी विभाग में डा . 
के . एन . चतुर्वेदी ( भारतीय विधि मेवा , श्रेणी 2 ) अपर 
मिधायी परामर्शी को उक्त मंत्रालय के उस विभाग में दिनांक 
26 जुलाई , 1995 के पूर्वाह्न में तथा अगले आदशों ताक 
स्थानापन्न वा में संयुक्त सचिन और विधायी परामर्शी ( भारतीय 
विध सेवा श्रेणी 1) नियुक्त करते है । 

हाकम सिह , उप सनिग 
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AL RAI VIE 


निधि साहित्य प्रकाशन 

नई दिल्ली -1 , दिनांक 4 अगस्त 1995 . 
नई दिल्ली , दिनांक 24 जुलाई 1995 

__ सं . 14016/ 51 / 94 - यू . टी . एस , – संविधान के अनु 

ध्छद 239 के खंड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हए 
सं . ए - 12023 / 1 / 95 - नि . सा . प्र . ( प्रशा . ) - - सचिन , राष्ट्रपति , श्री एस . पी . अग्रवाल , आई . ए . एस , ( ए . जी . 
भारत सरकार , विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय , विधायी एम . यू . : 1970 ) को 15 जुलाई , 1995 से आगामी आदशों 
विभाग , विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय , निधायी तक संघ राज्य क्षेत्रों वमन एवं दोव / दादरा एवं नागर हवेली के 
गिभाग के विधि साहित्य प्रकाशन में कारबार कार्यपालक , श्री __ प्रशासक के पद सहर्ष नियुक्त करते है । 
राम किशन को 17 जुलाई के पूर्यास्त से छह मास को और अधि 

जलज श्रीवास्तव , उप सचिव 
के लिए या संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श स पद को भर जाने 

- - - - - - - - -- 
के लिए नियमित व्यावस्था की जाने सक , जो भी पूर्वतर हां , 
उक्त प्रकाशन में तदर्थ आधार पर सहायक प्रबधक नियुक्त 

नई दिल्ली -1 , दिनांक 4 अगस्त 1995 
करते है । 

सं . 14031 / 2 / 95 -य . टी . एस . -~ - अधिणिता की आयु 

प्राप्त करने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अरूणाचल प्रदश 
2 . श्री राम किशन की तदर्थ नियुक्ति की अनधि , उनको 

गोवा-मिजोरम एवं संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संघर्ग के अधिकारी 
इस श्रेणी में गिधि साहित्य प्रकाशन या भारत सरकार के अधीन 

श्री आर . के . गोस्वामी ( एम . सी . एस . : 1980 ) , 31 जलाई , 
किसी अन्य कार्यालय में नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने 

1995 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए है । 
का मधिकार प्रदान नहीं करगी । 

बी . ए . पिल्ल , डस्क अधिकारी 
बाबू लाल , उप सचिव 

राजभाषा विभाग 
गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली -3, दिनांक 26 जुलाई 1995 
नई दिल्ली , दिनांक 31 जुलाई 1995 

सं . ए- 32013 / 1 / 94 - के . हि . प्र . सं . - - राष्ट्रपति , 
सं . 1 - 18012 / 3/ 95 - आई , पी . एस . -1 -- भारतीय श्रीमती शिल्पा महाल , सहायक निदणक , हिन्दी शिक्षण योजना 
पुलिस सेवा ( परिवीक्षा ) नियम , 1954 के नियम 3 - क द्वारा 

को पदोन्नति पर रुपए 3000 - 100- 3500- 125 - 4500 / - के 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए राष्ट्रपति आन्ध्र प्रदेश मंगर्ग 

वेतनमान में उप निदेशक ( उत्तर ) , हिन्दी शिक्षण योजना के पद 
के निम्नलिखित सवस्य को उनके नाम के सामने दी गई तारीख पर दिनांक 15 जून , 1995 (पूर्वाहन ) स सहर्ष नियुक्त करते 
से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते है : - - 
क्रमांक , अधिकारी का नाम और भारतीय पुलिस संशा में स्थायी 

रूप सिह महरा , उप सचिव 
करने की तारीख 

कामिक , लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय 
1 . श्री एम . पुन्ना राब --- 23 - 12 -1994 

( कामिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
मु . ला . मिगलानी , अवर सचिव 

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1995 
म . क -12025 / 2 / 95 - शासन - 1 - - राष्ट्रपत्ति , कामिक तथा 

प्रशिक्षण विभाग के समूह क के अनमंधान अधिकारी श्री 
नई दिल्ली , दिनांक 3 अगस्त 1995 

इन्दल माजिद को 2200 - 75 - 2800 -4 . रा . - 100 - 4000 
सं . ए- 32014/ 3/ 95-प्रशा . 1 (क) - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रुपए के पतनमान में स्थानापन्न आधार पर तत्काल प्रभाग से इसी 
सचिवालय सेवा संवर्ग के गृह मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी श्री विभाग में अनुसंधान अधिकारी समूह क के रूप में नियुक्त 
पी . टी . जेम्स कट्टी को गृह मंत्रालय (मुख्य) में दिनांक 28 करते है । 
फरगरी, 1995 के पूर्वान से अगले आदशों तक इस्क अधि . 

आर . दयाल , अवर सचिव 
कारी के रूप में नियुक्त करते है । 
एस . पी , गुप्ता , अपर मचिन 

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 1995 
- - - - - - - - - - - - 

सं . 14015/ 16/ 95 - अ . भा . से . - 1 --- राष्ट्रपति , भार 

तीय प्रशासनिक सेवा ( पदोन्नति दवारा नियक्ति ) विनियम , 
दिनांक 4 अगस्त 1995 

1955 के विनियम 9 के उप विनियम ( 1 ) के साथ पठिन भार 
सं . ए 38017/ 1 / 95 - प्रशा , 1 ( क) -- अधिषिता की 

तीय प्रशासनिक सेवा (भती) नियम , 1954 के नियम 8 के उप 
आय होने पर , गह मंत्रालय के केन्द्रीय सजिवालय आशुलिपिक 

नियम ( 1) द्वारा प्रदत्त वित्तयों का प्रयोग करते हए अरूणाचल 
सेवा संवर्ग के स्थाई वैयक्तिक सहायक श्री विशन दत्त तथा श्री 

प्रदश राज्य सिविल सेवा के गदस्य श्री एस . एम . मजमदार को 
धार . एस . सरसोहा जो क्रमश : सांख्यिकी विभाग तथा कामिक भारतीय प्रशासनिक सेवा में तत्कालीन प्रभाव से परिवीक्षा पर 
एवं प्रशिक्षण विभाग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर 

नियक्त करते है तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियम , 
कार्य कर रहे थे , दिनांक 31 जुलाई , 1995 के अपरान में 

1954 के नियम 5 के उप नियम ( 1 ) के अधीन उनका आबंटन 
सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए है । 

अरुणाचल प्रदेश -मिजोरम - गोवा - संघ गजा क्षेत्र के मंयुक्त मार्ग 

में करते है । 
एस . पी . गुप्ता , मगर सभिष 

मार .. मनामन , उस्क अभिभारी 
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- . . - - .. . - --- 
विदेश मंत्रालय 

दिनांक 23 मई 1995 . 
___ नई दिल्ली , दिनांक 10 मार्च 1995 

सं० 25 पी० बी / 95 - - राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा " ख " 
सं . 13 / पी वी / 95--~- भारतीय विदेश सेवा ( ख ) संयक्त . के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV और भारतीय विदेश सेवा 
सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 1993 के परिणामों के आधार 

" ख " के साइफर संवर्ग के ग्रेड II के निम्नलिखित अधि 
पर राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा ( ख) के आशुलिपिक संवर्ग 

कारियों को इस मंत्रालय के ज्ञापन सं० क्यू ०सी० ए० पी०/ 
के सामान्य संवर्ग/ धर्ग 2 के टार्ग 4 के निम्नलिखित अधिकारियों 

584/ 1/ 95-दिनांक 28 अप्रैल, 1995 की शर्तों के अनुसार 
को भारतीय दिदश सेवा ( आर सी एस पी ) नियम 1964 के नियम 

नीचे दी गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के सामान्य 
113 ( 2 ) ( 1 ) के अनुसार भारतीय विदेश सेवा ( स ) के सामान्य 

संवर्ग के समेकित ग्रेड - II और II में स्थानापन्न 
संगर्ग के एकीकृत वर्ग 2 और 3 में 13 जनगरी , 1995 के 

रूप से नियुक्त करते है : --- 
पर्वाह्न से स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते है : - -- 

अधिकारी का नाम पदोन्नति की नियुक्ति का स्थान । 
क्र . सं . , अधिकारी का नाम 

सं० 

. . तारीख 
1 . श्री विजय खन्ट जा 
2 ., श्री सोमनाथ चटर्जी 

सर्वश्री 
3 . श्री जगदीप सिंह जग्गी 

1. लाजपत राय विज 

विदेश मंत्रालय , 
4 . सुश्री जे अखिला 

नई दिल्ली . 
। 5 . श्री जान एच . रागुल 

2. सत्य पाल गुप्ता 
उपरोक्त अधिकारियों ने 13 जनवरी, 1995 के पूर्वाह्न से 

नई दिल्ली 
विदश मंत्रालय, नई दिल्ली में अनुभाग अधिकारी के पद का 

7 -- 4 - 95 

3. ब्रह्म दत्त शर्मा 
कार्यभार संभाल लिया है । 

विदेश मंत्रालय , 

नई दिल्ली 
अचल को . शर्मा , प्रशासनिक अधिकारी 
पोपी) 4. कुल भूषण गुलाटी 7 - 4 - 95 विदेश मंत्रालय 

नई दिल्ली 


7 - 4 - 95 


17 - 4 - 95 


मा 


5. एस० सी० गावा 


7 - 4 - 95 


विदेश मंत्रालय 
नई दिल्ली 


6 . बलदेव राज कपूर 


74- 95 


विदेश मंत्रालय 
नई दिल्ली 


नई दिल्ली , दिनांक 3 अप्रैल 1995 
सं . 18 / पी बी / 95-~~~ अधिर्षिता की आय प्राप्त कर लेने पर 
भारतीय विदश सेवा (ख ) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेज- 2 एवं 
3 के अधिकारी श्री पी . एन . आनन्द 31 मार्च , 1995 को 
सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए और उन्होंने उसी दिन अप 
राहत से विदेश मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद का कार्य 
भार छोड़ दिया है । 
अ . एस . अग्गी , प्रशासनिक अधिकारी 

( पी बी ) 


उपरोक्त अधिकारियों ने विदेश मंत्रालय , नई दिल्ली में 
अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार प्रत्येक के सामने वी 
गई तारीख से संभाल लिया है । 


जे० एस० जग्गी 
प्रशासनिक अधिकारी (पी०बी० ) 


दिनांक 1 मई 1995 
। . सं . 23/ पी बी / 95- - सेवानिवृत्ति की आय प्राप्त होने पर 
श्री पी : डी . भामगेन , यी भारतीय विदेश सेवा (स.) के सामान्य 
संवर्ग के सकित ग्रेड 2 और 3 के अधिकारी है , 30 अप्रैल , 
1995 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए और 
उन्होंने उसी दिन अपराह्न से भारत का राजदतावाभ सान्तियागों 
मो अताश के पद से कार्यभार छोड़ दिया । 


दिनांक 8 जून , 1995 
सं० 28 /पी० बी०/ 95 - - राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा 
" ख " के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV तथा भारतीय विदेश सेवा 
" ख " के साइफर संवर्ग के ग्रेड II के निम्नलिखित अधि 
कारियों को मंत्रालय के शापन संख्या क्यू०सी० ए० डी/ 584/ 
. 1/ 95 दिनांक 28 अप्रैल , 1995 की शर्तों के अधीन उनके 
नाम के सामने दी गई तारीख से भारतीय विदेश मेवा " " 


जे . एस . जग्गी , प्रशासनिक धिकारी 


- - 


- 


- - -- - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - 
के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II एवं II में स्थानापन्न 3 - 4/ आशलिपिक संवर्ग के अंड -2 के निम्नलिखित अधिकारियों 
रूप से नियुक्त करते है :- - 

को भारतीय विदेश संना ( आर पी एम पो ) नियम , 1964 के 

नियम 13 ( 2 ) ( 1) के अनमार भारतीय दिइ- सबा ( ग्न ) के 
क्रम अधिकारी का पदोन्नति की तैनाती का स्थान 

सामान्य संवर्ग के सामंकित भेड 2 और 3 में 13 जनवरी , 1995 
सं० नाम तारीख 

के पूर्वाह्न में स्थानापन्न रूप में नियक्त करत ह : - - 
सर्वश्री 

क्रम सं . , अधिकारी का नाम गथा नियुक्ति का स्थान 
1 . दर्शन लाल कालरा 07 - 04 - 95 भारत का राजदूतावास , 

1 . जो टक चंद बरूपाल - - भारत का राजद नावास , राम 

ब्यूनम आइटम 
2. कुल भूषण भाटिया 07- 04 - 95 भारत का राजदूतावास 

2 . मुश्री मधु मठो -- भारत का राजद तावाभ , काठमाण्ड, 
प्रासीलिया 

3 , श्री राकेश अदलखा - - भारत का हाई कमीशन , लमाका 
3 . जे० सी० गुलाटी 07 - 04 - 95 भारत का प्रधान 

4 . श्री म कुमार गावर-- -- भारत का राजदताबाम , । 
कोमलावारा , शिकागो 

पोरग 
4. जगदीश लाल होरा 07-- 04 - 95 भारत का प्रधान 

उपरोक्त अधिकारियों ने 13 जनवरी, 1995 के पूर्वाह्न में 
कोंसलावास , टोरंटो 

नियुक्ति के अपने सम्बद्ध केन्द्र में अनाशे के पद का कार्यभार 
5. श्याम हिंगोरानी 07 - 04- 95 भारत का प्रधान 

संभाल लिया है । 
कोसलावास, फ्रेंकफर्ट 

एस . नांगिया , प्रशासनिक अधिकारी 
6. हरगुनदास रोहरा 07- 04- 95 भारत का राजदूतावास 

( पी बी ) 
त्रिपोली 

- . . - - . - - 
7. कृष्ण लाल अरोड़ा 07- 04 - 95 भारत का राजदूतावास 
बहरीन 

दिनांक 20 मार्च 1995 
8 . कनय नेभनानी 07 - 04 - 95 भारत का राजदूतावास सं . 19 / पी बी / 95 - - भारतीय विदेश सेवा ( क ) गंयुक्त 

मास्को 

मीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 1992 के परिणाम की अनु 
9. एस० एस० कोहली 07-- 04 - 95 भारत का राजदूतावास पूरक सूची के आधार पर राष्ट्रपति भारतीय विश सेवा ( ग ) के 

अंकारा 

आशलिपिक संवर्ग 2 को अधिकारी श्रीगती सुमति वासुदेव के 

दिनांक 30 सितम्बार 1994 के आदर, संख्या कायू सीएडो / 611 / 
2. उपर्युक्त अधिकारियों ने अपनी - अपनी तैनाती के स्थान 

5 / 92 को दार्मों के अनुसार 20 अप्रैल , 1995 के पूर्वाह्न म 
पर 7 अप्रैल, 1995 पूर्वाल से अताशे का पदभार ग्रहण 

इसी संवर्ग के ग्रेड - 1 में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते है । 
कर लिया है । 

2 . श्रीमती मुमति बासुदेव ने विदेश मंत्रालय , नई दिल्ली 
जे० एस० जग्गी 

में निजी सचिव के पद का कार्यभार 20 अप्रैल , 1995 के 
प्रशासनिक अधिकारी (पी० बी० ) . 

पूर्वाह्न से संभाल लिया है । 


एस . नांगिया , प्रशासनिक अधिकारी 

( पो बी ) 


नई दिल्ली , दिनांक 2 फरवरी 1995 
से . 06 / पी बी / 95 -- मंवा निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर , 
भारतीय विदेश सेवा ( खा ) के आलिपिक संवर्ग के ग्रेड - 1 के 
अधिकारी श्री टी . वाई . जार्ज 31 जनवरी, 1995 के अप 
राह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 
एस , नांगिया , प्रशासनिक अधिकारी 

( पी बी ) 


दिनांक 15 मई 1995 
सं० 24/पी० बी०/ 95 - - ग्रेड - 1 के निम्नलिखित स्थाई 
पदधारकों और भारतीय विदेश संवा ( ख ) के आशुलिपिक 
संवर्ग के चयन ग्रेड के अधिकारियों की 3000 - 100 - 3500 
125 - 4500 रुपये के उच्च वेतनमान में लदर्थ आधार पर 
स्थानापन्न तौर पर प्रधान निजी सचिव के रूप में पदोन्नति 
का अनुमोदन किया गया था । यह निर्णय लिया गया है कि 
निम्नलिखित प्रधान निजी मचिवां की तदर्थ नियुक्ति को 
3 - 3 - 1995 से और छह महीने के लिये अथवा जब तक 
नियमित पैनल तैयार करने के लिये विस्तृत नियमों को तैयार 


दिनांक 28 मार्च 1995 
सं . 17/ पी बी / 95 - - भारतीय विदेश मवा ( स्त्र ) मम्मिलित 
सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 1993 के परिणामों के आधार 
पर राष्ट्रपति भारतीय विवश मेवा ( ख) के सामान्य संवर्ग के 


803 


- 


- 


- 


- 


- - -- - - - . - . --- - 


--- -- - - - - -- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- - - - -- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


- - - - 


- - - 


- .. - 


21 - - 0792 
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नहीं कर लिया जाना या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक 
इनमें से जो पहले हो , उन्हें शतों पर बताया जाता है : 
क्रम सं० अधिकारी का मुख्यालय /मिमा बह तारीख 

16. श्री वी० के० भारत का हाई कमीशन 19-- 05 - 93 
गिलानी 

अकरा 
नाम जिमग तैनात है जिससे प्रधान 

निजी सचिव 
के रूप में 

17 . श्री ओम प्रकाश मुख्यालय में सचिव 13 - 10 - 94 
থানাৰম্ন 

वधवा 

( पश्चिम ) के प्रधान 
तौर पर 

निजी सचिव 
कार्यरत है 18 . श्री आर.० एम० मुख्यालय में संयुक्त 13 - 10- 94 

बदवाल सचित्र ( पी० पी० ) के 
__ 1 2 

3 
- - -- 

प्रधान निजी सचिव 
1. श्री एम० एल० वजाज मख्यालय में एफ एस ओ 03- 09 -90 
प्रधान निजी मनिव 

19. श्री मनोहर लाल मण्यालय में उप सचिव 13 - 10 - 94 
2. श्री कमल कुमार भारत का राजदूतावाम 01 - 11 - 90 नानकानी ( प्रोजेक्ट ) के प्रधान 
ब्यूनोस आइ रेस 

निजी सचिव 
3 . श्री बी० रघुनाथन भारत का प्रधान कोसना- 07- 12-91 
वास , सेंट डेनिस 

20. श्री सोमनाथ भारत का राजदूतावास , 13- 10- 94 
4. श्री ओ०पी० अग्रवाल मुख्यालय में संयुक्त 07 - 12-- 91 

भसीन 

बगदाद 
सचिव ( आई पी ए ) 
के प्रधान निजी सचिव 

एम० नांगिया , प्रशासनिक अधिकारी , (पी०बी० ) 
5. श्री वी० दे० भारत का स्थायी 

श्रीवास्तव मिशन न्यूयार्क 
6. श्री ओ० पी० भारत का राजदुतावाम , 21 -- 07 - 92 

दिनांक 3 जुलाई 1995 
कुणियाला लियोन 

सं . 33/ पी बी / 95 - - भारतीय विदेश सेवा ( ख ) आशलिपिक 
7 . श्री सी . भारत का राजदूतावास , 24 - 05 - 93 

संवर्ग को ग्रेड - 1 के अधिकारी श्री आर . सी . कथूरिया अधिवर्षता 

को 7 बार में रहे पणार कप 31 गई , 1995 के 
अगोड़ा छापागटन 

बना ल से सरकारी सेवा से संवानिवृत्त हो गए हैं । 

ग . नांगिया , प्रशासनिक अधिकरी ( पी . बी . ) 
8. श्री डी० एम० मुख्यालय में गवत 10 - 05 - 93 
नव रिया गचिव ( एम पी ) के 

- - - --- - -- 
प्रधान निजी सचिव 

म . 34 / पी बी / 95 - ~-भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के आश - 

लिपिक गंबई के ग्रेड - 1 के एक अधिकारी श्री जी . आर . खपी 
9. श्री जीत सिह मख्यालय में प्रधान निजी 19-- 05-- 95 

अधिपिता को आय प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप 31 मई , 
सचिव 

1995 के अपर हन में सरकारी मंत्रा से मंदानिवस्त हो गए । 
10. श्री आर पी० रामालय में सचिव ( पूर्व ) 19 - 05- 93 

एम . नांगिया , प्रशासनिक अधिकारी ( पी . वी . ) 
| শী । 

के प्रधान निजी सचिव 
11. श्री राम दत्त भारत का हाई कमीशन , 19 -- 05 

वित्त मंत्रालय 
पोर्ट ऑफ स्पैन 

( राजस्व विभाग) 
12. श्री एम एम० भारत का स्थाय: मिशन , 19 - 05 - 93 

नई दिल्ली , दिनांक 13 जून 1995 
बाम 

न्ययान 
13. श्री वी . वेंकट भारत का स्थायी मिशन , 19 - 05 - 93 

____ मुख्यालय स्थापना 

मं . 51 : ( फा . म . ए - 19014 / 12/ 95- प्रशा , - 1) -- 
कृष्णन न्ययाः 

राष्ट्रपति , श्री सत्यप्रकाश तिवारी को , जो पहले राजस्व विभाग 
11. श्री गलजार गिह भारत का हाई कमीशन 19- 05 -93 के डंक अटची के पद पर कार्य कर रहे थे , राजस्व विभाग में 
लन्दन 

दिनांक 5 जन , 1995 में 4 जन , 2000 तक अथवा अगला 

आज होने तक , जो भी पहले हो , प्रतिनियुक्ति के आधार 
15. श्री मनमोहन मिह भारत का राजदूतावास 19- 05 - 93 

पर कनिष्ठ अन्वेषक ( आ . का . अ . ए . ) के पद पर नियक्त 
करते है । 


बोन 
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- --- 
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- 
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- 
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-- -- -- - - - - - - - 
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2 . श्री तिवारी का कथित पद पर प्रतिधारण इस शर्त पर 

( गाधिक कार्य विभाग) 
होगा कि वे कार्यभार संभालने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर 

नई दिल्ली , दिनांक 1 अगस्त 1995 
सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान का " अग्रिम प्रबन्ध सेवा 
पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करगे । 

सं . ए . 32011 / 1 / 95 -प्रक्षा . - 2 - - राष्ट्रपति , वित्त संवर्ग 

के सहायक श्री श्याम सिंह महर को सम्मिलित सीमित विभागीय 
बी , के . महता , अवर सचिन प्रतियोगी परीक्षा , 1993 के आधार पर आर्थिक कार्य विभाग 

में 24 -7 -1995 (पूर्वाह्न) सं उसी संवर्ग में अनुभाग अधिकारी 
. . .. . . . ... 

नियुक्त करते है । 
विनांक 30 जून 1995 

सुधीर कभार वर्मा , अवर सचिव 
मुख्यालय स्थापना 
. सं . 57 ( फा . सं . ए -19011 / 4 / 95- प्रशा . - 1 ) - राष्ट्र 

(मुद्रा- 1 अनुभाग ) 
पति , भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद 

नई दिल्ली , दिनांक 1 अगस्त 1995 
शुल्क) की अधिकारी श्रीमती ईला पटीं जो इससे पहले 

सं . एफ . 4/ 4/ 93 - पी . एम : - (एस . पी . एम . ) --- राष्ट्रपति , 
एन . ए . सी . ई . एन . में महानिदेशक के पद पर तैनात गे , 

प्रतिभूति कागज कारखाना , होशंगाबाद में उप -संकर्मशाला 
को दिनांक 27 - 6 - 95 (पूर्वाह्न) से और अगले आदरों तक 

प्रबन्धक श्री आई . जे . बुद्धिराजा को 3000 -4500 रुपए के 
केन्द्रीय उतपाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड , राजस्व विभाग में 

वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति को विमांक 7 - 6 - 1995 से छह 
सदस्य और पदन अपर सचिव , भारत सरकार , नियुक्त करते 

माहोने की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भर आने 

तक , इनमें से जो भी पहले हो , सहर्ष और बढ़ाते हैं । 
बी के . मेहता , अंदर सचिव 
- - - - - -- - - - - - 

वी . के . वेलुक ट्टी , उप -प्रबन्धक ( मुद्रा एवं सिक्का) 
दिनांक 7 जुलाई 1995 

शुद्धि प्राश 
मुख्यालय स्थापना 

सं . एफ . 4 / 4 / 93 -पी , एम . (एस . पी . एम . ) - - इस 
सं , 59 : ( फा . सं . 19011/ 13/ 93- प्रशा . - 1 ) ---- मंत्रालय की दिनांक 30 - 6 - 1995 की अधिसपना संख्या 4 / 4 / 
राष्ट्रपति , भारतीय राजस्थ सेवा ( सायकर) के अधिकारी श्री एन . 

93- पी . एम . ( एस . पी : एम . ) में क्रम संख्या 12 से श्री आई . 
भाई . रंगापारी को जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य के 

ज . अतिधराजा का नाम हटा दिया जाए । 
रूप में तैनात थे दिनांक 30 - 6 - 1995 के उपरान से . और 

वी . के . वेलुकट्टी, उप - प्रबन्धक (मुद्रा एवं सिक्का ) 
अगले आदश सक अध्यक्ष , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर कोई राजस्व 
विभाग और पदन विशेष सचिव , भारत सरकार नियुक्त करने 

( भारत मा पार कपाल) 
दी , के . मेहता , अवर सचिव 

बम्बई , दिनांक . 11 जुलाई 1995 
सं . क्र . 1 -188 / 784 / प्रशा . / 95 - - महाप्रबंधक , भारत 

सरकार टकसाल , बम्बई , वित्त मंत्रालय , आधिक कार्य विभाग , 
नई दिल्ली , दिनांक 2 अगस्त 1995 

सहर्ष श्री आर . एल . राना को रुपए 2000- 60 - 2300 

६ . रा . - 75 - 3200 - 100 - 3500 / - के वेतनमान में दिनांक 
। सं . 8 / 95 ( फा . सं . 4 / 3 / 95 - प्रशा . - 1 ग) - - राष्ट्रपति , 

24 अप्रैल , 1992 से सुरक्षा अधिकारी ( समूह ख ) के पद 
भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के एक 

पर नियदत्त करते है । उनकी यह नियक्ति , प्रतिनियुक्ति 
माधिकारी श्री के , मधुसूदनन् नायर को उप निदशक के नाते 

स्थानान्तरण आधार पर नहीं बल्कि पनियोजन आधार पर की 
प्रगतन निदेशालय , निदशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में 

गई है । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण आधार पर दिनांक 29- 5 - 95 
(दोपहर बाव ) से और अगले आदशों तक सहर्ष नियुक्त करते 

( हस्ताक्षर अपठनीय) 
प्रशासन अधिकारी 

कुसे महाप्रबंधक 
वी . एन . गाबा , डस्क अधिकारी 

नोएडा - 201 301 , दिनांक 28 जुलाई 1995 

सं . एफ . नं . एन एम / 27/ 95 / 3019 -~- श्री डी . सी . 
सं . 9 / 95 ( फा .. सं . 4 / 2 / 95 -प्रशा . - 1 ग ) - - राष्ट्रपति , 

सेजवाल , अस्थाई सरक्षा निरीक्षक के तदर्थ नियक्ति की अधि 
। भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के एक 

भारत सरकार टकसाल , नोएडा में सरक्षा अधिकारी के पद पर 
अधिकारी श्री प्रभात कमार को उप निदेशक के नाते प्रवर्तन 

थानमान रुपए 2000 - - 3500/ - में एतद्वारा दिनांक 01 
निद शालय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में प्रतिनियुक्ति 

जलाई , 1995 में अगले तीन माह की अवधि होत अथवा जन 
| पर स्थानान्तरण आधार पर दिनांक 12 - 6 - 1995 पूर्वाह्न से 

तक कि उक्त पद पर नियमित भर्ती नहीं कर ली जाती , 
और अगले भावशों तक सहर्ष नियुक्त करते है । 

जो भी पहले हाँ , ढालाई जाती है । 
बी . एन . गावा , उस्क अधिकारी 

छि , के . खोसला , महा प्रबंधक 


. . . . . . 


. . . 


. 


. 


. . । 
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- 


- - - 


- 


साणिज्य मंत्रालय 

( पूति विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 2 अगस्त 1995 
मं . ए -32014/ 2 / 94 -संवर्ग-- - राष्ट्रपति , सहर्ष इस विभाग 
के केन्द्रीय सचिवालय मेवा के नियमित सहायक श्री हीरा लाल 
को दिनांक 24 - 07 -1995 (पू .) में दिनांक 31 - 08 - 1995 
( अपराहन ) तक तदर्थ आधार पर अमभाग अधिकारी के ग्रेड में 
नियटन करते है । 

2 . उपरोक्त तदर्थ नियुक्ति श्री हीरा लाल को इस ऐड में 
लगातार अनिश्चित काल राक कार्य करते रहने और इस ग्रेड में 
नरिष्ठता / पष्टि का कोई अधिकार प्रदान नहीं करनी हो । 

एन . कृष्णामूर्ति , अवर सचिव 


दिनांक 31 मई 1995 
___ मं . 2 (12) /95-स्थापना ( . ) - - राष्ट्रपति , श्री ए . प्रसाद 
( आई . आर . ए . एम . : 63) जो म सक दरसंचार विभाग के 
टेलीकाम आयोग में उप महा निदशक ( बी और ए) के दिनांक 
31 मई, 1005 (पूर्वाहन ) में अगले आदेश हो वक इस्पास 
मंत्रालय में अपर सचिव एवं नितीर सलात्कार ( इस्माप्त व खार ) 
नियत करते है । 

पी . एम . नायर , अवर सचिव 


दिनांक 2 जन 1995 
म . 5 ( 5 ) / 90 -स्थापना (. ) -- केन्द्रीय प्रतिनिययित की 
अवधि पूर्ण होने पर श्री एस . नौटियाल , आई . ए . एस . ( ओ . 
आर . : 68 ) ने दिनांक 31 - 5 - 1995 ( अपरा न ) में इस्पात 
मंत्रालय के संयकर मचिव के पद का कार्यभार त्याग दिया है । 
31 - 5 - 95 से उनकी स्वाएं तदनमार सीमा सरकार, भवानीश्वर 
के नियंत्रण में होंगी । 

पी . एम . भायर, अवर सचिव 


स्त्र मंत्रालग 
नई दिल्ली , दिनांक 31 जलाई 1995 
सं . 6 / / 89- टी पी मी ---दिनांक 11 दिमागेर , 1991 की 
इसी संकपा की अधमचना के अधिक्रमण में राष्टात . संघ लोक 
संवा आगोग की सिफारिश पर श्री सत्य प्रकाश को दिनांक 
21 मई , 1990 (पर्यान) से वस्त्रा आयक्त हा काला, हास्य 
मंत्रालय , बम्बई में सहायक विदशक रोड- 1 ( उत्पादन एवं 
विकाम ) के में नियक्त करते है । वे अपनी नियक्ति 
की सारीण 5 गर्ष की अवधि के लिए गरिमीशा पर रहेंगे । 

एम . प . इवाभिकी . नवरा 


( स्थापना अनुभाग ) 

दिनांक 15 जन 1995 
___ मं 5 ( 11) / 90 - स्थापना ( . ) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में 
प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप इस्पात मंत्रालय में निवशक सश्री लक्ष्मी 

कटारलम , आई . ए . एस . ( के . टी . के : 78 ) ने दिनांक 
15 जन , 1995 ( अपराह्न) से निदेशक के पद का कार्य भार 
दाग दिया है । तदनमार उसी तिथि में उनकी सेवाए - कर्नाटक 
सरकार को नियंत्रण में होंगी । 

पी . एस . नायर , अवर सचिव 


- 


- - - - - - - 


- - - 


दिनांक 1 अगस्त 1995 
सं . 6 / 21 / 90 - टी पी मी - - दिनरक 13 सितम्बार . 1991 
की इसी संख्या की अधिसचना के अधिक्रमण में राष्ट्रपति , मंध 
लोक सेता आयोग की सिफारिश पर थी भपेन्द्र ए . पटल को 
विनांक 1 - 8 - 1991 ( पाटन ) से दाम्ग आयरन का कार्यालय , 
ना मंत्रालय , बाम्बई में सहायक निदेशक ग्रेड - 1 ( सतपादन एवं 
विकास ) के रूप में नियक्त करते है । के अपने कार्यभार ग्रहण 
की तारीख में एक वार्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । 

एम . ए . इग्राहिमी , निदेशक 


विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

(बायोटिक्न लाजी निभाग ) 
नई दिल्ली- 110003, दिनांक 26 जुलाई 1995 
म . ए-12011 / 03/ 95 -ई . 2.- - अनुभाग अधिकारी के पद 
के चयन हो जाने के फलस्वरूप , राष्ट्रपति सहर्ष , विभाग के सहायक 
श्री एम . के , गैरोला, को 12 जलाई , 1995 के पूर्वाह्न से 
6 माह की अवधि के लिए या अगले आदेश तक , जो भी पहले 
हो , 2000 - 60 - 2300 -द . ग . - 75- 3200 - 100 - 3500/ 
रुपए के वेतनमान में बायोट क्नोलाजी विभाग में तदर्थ आधार 
पर अनभाग अधिकारी- आई मी जी ए बी के रूप में नियुक्त 
करते है । 

गंगा सिंह , अवर सचिय 


. 


इस्पात मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 19 मई 1995 
सं . 2 ( 2 ) / 94 - स्था . (. ) - - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय ( डी . जी . एच , एस . ) के केन्द्रीय सचिवालय आश 
लिपिक सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप में तदर्थ आधार पर निजी 
सणिण (निलगिता सेतु " प " एण्ड " को ) के पद पर कार्य कर 
रह श्री लाजपत राय का सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता 
परीक्षा , 1993 के परिणाम के आधार पर कामिक और प्रशिक्षण 
विभाग द्वारा हम्मात मंत्रालय के केन्दीय सचिवालय में संवर्ग 
में अनभाग अधिकारी के पद पर नियक्ति के लिए नामांकन 
किए जाने के फलस्वरूप उन्ह एतददवाग 16 - 5 - 1995 (पाटन ) 
में अगले आश होने तक इस्पात मंत्रालय के केन्दीग सचिवालय 
स्था संसर्ग शमभाग अधिकारी के पद पर निकला लिया जाता 


पर्यावरण और वर माना 
नई दिल्ली -110003, दिनांक 31 जुलाई 1995 
सं . 2- 39/ 89 -एफ . - अधिर्षिता की आग प्राप्त करने 
पर डा . डी . एन , तिवारी , भारतीय बन मेटा अधिकारी ( म . प्र . 
संवर्ग 1963- 1 / 2) 31 जलाई , 1995 में अपराह में पर्यावरण 
और यन माल्य के एक स्वायत्तशासी निकाय , भारतीय वानिकी 
अनमंधान शिक्षा परिषद , दोहरादन के महानिदशक के पद 
मनिटार हगाह । 
, 

सापवर झा , संयुक्त सचिव 


पी . एम . नागर , अपर चिमा 


2 - - 222 जी . आई . / 95 
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नई दिल्ली - 110003 , दिनांक 26 जुलाई 1995 

शुद्धि पत्र 
सं . ए . 12012/ 6 / 95- पी - 2 - - 5 अलाह , 1995 की सम 
संख्यक अधिसूचना में कांशिक संशोधन करते हुए श्री अनिल के . 
अग्रवाल , भा . प्र . सेवा ( पश्चिम बंगाल : 81) के कार्यकाल की 
शेष अवधि वा 13 - 6 - 1988 के स्थान पर “13- 6 - 1998 या 
अगले आदशों तक " पढ़ा जाए । 

__ _ भार . सी . गुप्ता , अवर सचिव 


- - - - - - - - - - 


( गंगा परियोजना निदेशालग ) 
नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अलाई 1995 
सं . ए . 11013/ 1 / 95 -जीपीडी - - राष्ट्रपनि , श्री विजय सिंह , 
सहायक लेखा अधिकारी , प्रिंसीपल सेवा कार्यालय , केय्यला मंत्रा 
लय के गंगा परियोजना निदेशालय , (पर्यावरण एवं वन विभाग) 
में लन एवं लेखाधिकारी के रूप में रु . 2375 - 75- 3200 
दक्षतारोध- 100- 3500 में प्रतिनियक्ति के आधार पर दिनांक 
20 -7 - 95 ( पूर्धान) से , अगले आदशों तक नियुक्त करते है । 

बी . चटजी , अवर सचिव 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभागः ) 

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1995 
सं . 19 - 304 / 95 - सी . ए . - 3 -- राष्ट्रपति , पंजाब कृषि 
विश्वविद्यालय लुधियाना में कपास प्रजनक डा . बी . एम . 
बिट्ठल को 17 जुलाई , 1995 की पूर्वाहन से आगामी आदशों 
सक कपास विकास निवशालय , बम्बई में रुपए 3700 
5000 / - के बटनमान में अस्थाई आधार पर निदेशक के पद 
पर नियुक्त करते है । 

के . सी . मल्होत्रा , अवर सचिव 

- - - - - - - - 
नई दिल्ली , दिनांक 28 जुलाई 1995 
- सं . 29 - 20 / 92 - पी . पी . - 2 -- राष्ट्रपति , निम्नलिखित 
ध्यक्तियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से पौध 
रक्षण , संगरोध तथा संचयन निदेशालय में 2200 - 75 - 2800 
व . रा . - 100 - 4000/ - रुपए के घोलनमान में सहायक निदेशक 
( खर -पतवार विज्ञान ) के पद पर नियुक्त करते है : 
क्रम सं . , अधिकारी का नाम तथा पदभार संभालने की 
तैनाती केन्द्र 

सारीख 
1 . डा , अमरनाथ सिह , 

सहायक निवशक ( ख-पतवार विज्ञाम ) . 
पौध संगरोध तथा धूमीकरण केन्द्र , 
नम्बई 

22 -5 - 95 (पूर्वाहन ) 
डा , सहदेव सिह, 
सहायक निदशक ( खर -पतवार विज्ञान ) , 
पौध संगरोध तथा धुमीकरण केन्द्र , 
नई दिल्ली 

22- 5-95 (पूर्वाह्न) 
पी , के . गांधी , अवर सचिव 


R 
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mu 
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- 
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. ... 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 19 अलाई 1995 
म . ए . 12025 / 16 / 90 - स्था . - 3 -- राष्ट्रपति श्री श्री . वी . 
मसला या दिनांक 19 -4 - 93 पूर्यास्त से तीन वर्ष की अवधि के 
लिए प्रतिनिरिक्त स्थानान्तरण पर परिमार कल्याण विभाग में 
उप सहायक आयत (स्टोर्स ) के रूप में गिवन करते है । 

লাশ লিঙ্গ , জানাৰ লি । 
- - - - - - - - - 

स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 2 अगस्त 1995 
सं . ए . 22012/ 2 / 95 - सी एच एस ? . - सा . आर . डी . 
बंसल में पने स्थानान्द रण के परिणामस्वरूप 31 - 5 - 1995 के 
अआ राहत को पी एस एस एम के निदेशक -पोफेसर , मौलाना आजाद 

जाल नाच नई दिल्ली को पद का कार्यभार छारेर दिया और 
1 जन . 100 के पाटन को लप महानिदोषक ( एम ) स्वा . से . 
महा . नई दिल्ली के पद का कार्यभार संभाल लिया । 

भार . सी . शर्मा, अवर सचिव 


सं . 30 - 2/ 95 - पी . पी . - 2 -- इस विभाग के एक सम्बद्ध 
कार्यालय पौध रक्षण , संगरोध तथा संचयन निदेशालय में उप 
निवशक ( कीट विज्ञान) श्री यू . बी . कलष्ठ ने सेवानिवृत्ति की 
शाय पूरी कर लेने पर 31 जनरी, 1995 के अपराह्न से अपने 
पद का कार्यभार त्याग दिया है । 

पी . के . गांधी , अवर सचिव 


सं . ए . 10005 / 52 / 00 - सी H य - -- गागाति मंध 
लोक सोना स्योर सी शोर दा गीत तोटनी केन्द्रीय 
स्वारथा रोना के शासन निलोत - 7 में रिलीधा र नियक्त 
कर रन 7 जन 100 के पाटन में आगामी अादरों तक 
लोदीरिमाल र श्रीमती एकना पलानी 
नगर ी पहायक होम्सार स्यादनाहरण निशान 
के पद पर स्नान करते है । 

आर . सी . शर्मा, अवर सचिव 


दिनांक अलाइ 1995 
सं . 29 - 3 / 94 - पी . पी . - 2 - राष्ट्रपति , श्री आर . पी . 
साह , पी५ रक्षण अधिकारी ( पावप रोग विज्ञान ) को पंच रक्षण , 
संगर तथा संनयन निदशालय में 2- 5 - 1995 (पूर्वाहन ) से 
पदन्नति के आधार पर 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 रु . 
के बतन्मान में उप निदपाक ( पादप रोग विज्ञान ) के पद पर 
नियुक्त करते है । 

पी . के . गांधी , अवर सचिव 
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नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1995. 

(संस्कृति विभाग ) 
__ म . 27 - 1876 / 89 - स्था . - 1 - राष्ट्रपति , कृषि मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 20 जुलाई 1995 
( कृषि और सहकारिता विभाग) के संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय 

सं . ए . 19013/ 1 / 86 - स्था . -- राष्ट्रपति, मानव संसाधन 
आशुलिपिक सेवा समूह "क " और " ख " (विलियत ) के 

विकास मत्रालय , संस्कृत विभाग के उप शिक्षा सलाहकार श्री 

एन . सिकवर को आधषिता की आय प्राप्त हाने पर । दनंक 
स्थापी अधिकारी तथा निजी सचिव के पद पर कार्यरत श्री एस , 

31 जुलाई , 1995 के अपराह्न से सरकारी सव । स संवानिवृत्त 
एल . गुप्ता की अधिर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर उन्ह । 

हान की अनुमति प्रदान करत ह । । 
31 -7 -1995 ( अपराहन ) को सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त 

ए . सी . उप्पल , अवर सचिव 
होने की अनमणि दोने है । 
जमोहन सध्दी , अवर सचिव 

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय 

(नागर विमानन विभाग ) 
सं . 19011/ 161 / 83- स्था , -5 - - राष्ट्रपति , कृषि मंत्रालय , 

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 1995 
कृषि और सहकारिता विभाग के उपायुक्त (तिलहन ) श्री एस . 
चन्द्रा की अधिवर्षता की आय प्राप्त करने पर 31 - 7 - 1995 के 

सं . ए- 12022 / 1 / 93 -प्रशा . - - राष्ट्रपति नागर, विमानन 

महानिदेशालय के कार्यालय के स्थायी वैयक्तिक सहायक श्री बी . 
अपराहन से सरकारी सेवर से सेवा निवृत होने की अनुमति दाते 

डी . बसरा जो नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय (नागर विमा 

नन विभाग ) के केन्द्रीय सचिवालय आशलिपिक संवा संवर्ग के 
ब्रजमोहन रादी , अपर सचिव 

ह , को 4 - 7 - 1995 से 3 - 9 - 1995 तक अथवा आगला आदेश 
होने तक इनमें से जो भी पहले हा , केन्द्रीय सचिवालय आक्ष 

लिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर 
नई दिल्ली , दिनांक 31 जुलाई 1995 

स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते है । 
सं . 19- 112/ 87 -विस्तार - - राष्ट्रपति , कृषि एवं सहकारिता 

2 . उपर्युक्त अधिकारी की निजी समिक्ष ग्रेड में नियुक्ति 
विभाग के तहत विस्तार निधशालय में संयुक्त निदेशक ( फार्म 

विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर है और नागर विमानन मंत्रालय 

के केन्द्रीय सचिवालय आशलिपिक संवा ग्रेड के निजी सचिवों में 
सूचना), श्रीमती शुक्ला हाजरा को उनकी सेवानिवृत्ति आय पूरी 

खपाए जाने के लिए अथवा एड में वरिष्ठता के लिए उनका कोई 
हो जाने पर 31 जुलाई ,1995 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होने 

धावा नहीं होगा । 
की गनुमति प्रदान करते है । 

3 . सवर्ष आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्ति होने 
संतोष , अवर सचिव पर श्री पी . जी . दतरा को आर . एस . अनुभाग , लखनऊ में 
तैनात किया जाता है । 

करतार सिंह पंवार , अवर सचिव 
म . 19 - 143 / 78-विस्तार राष्ट्रपति , कृषि एवं सह 
कारिता विभाग के तहत् विस्तार निद शालर में विस्तार अधि 
कारी, श्री बी . डी . प्रसाद को उनकी सवानिवृत्ति की आयु पूरी 

दिनांक 30 जून 1995 
हो जाने पर, 31 जुलाई , 1995 के अपराह्न म सवानिवृत्त होने 

सं . ए - 12022 / 5 / 90 -प्रशासन - अपना कार्यकाल पूरा होने 
की अनुमति प्रदान करते है । 

पर श्री आनन्द मोहन भारद्वाज ने 30 - 6 - 1995 (अपरान) से 

नागर विमानन विभाग में संयुक्त सचिव का पदभार स्यार दिया 
संतोष, अवर सचिव 


है ।. 


करतार सिंह पंवार , भगर सचिव 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 31 जुलाई 1995 
फा , सं . 15 -13/ 93 -5 स्क -4 ( भा . ) - - राष्ट्रपति , श्री 
जोगराज को उद टीचिंग एवं अनुसंधान केन्द्र , सोलन में 3700 
125 - 4950 - 150 - 5700/ - रुपए के बेतनमान में पर प्रिंसि 
पल , साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क राजपत्रित पर अस्थाई 
आधार पर दिनांक 20 -6 - 1995 ( अपराह्न ) से अगले आदेश 
तक नियस्त करने है । 

बे , एल . लहाल , उप -समिण (भाषाएं ) 


बल -भूतल परिवहन मंत्रालय 

( स्थापना -2 ) 
नई दिल्ली . दिनांक 21 जुलाई 1995 
सं . ए . 12025 / 1 / 9 - ई 2 - - राष्ट्रपति , श्री राकेश कमार 
को जल - भूतल परिवहन मंत्रालय ( सड़क पक्ष ) , नई दिल्ली में 
तारीख 3 - 7 - 1995 (पूर्वाह्न ) से और आगामी आदशों तक सहा 
यक कार्यकारी अभियंता के वेतनमान रु . 2200 - 75 -2800 
द . रा . - 100 - 4000 / - में निगुक्त करते है । 

एम . निर्मला राग , अपर सचिग 
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भारत का राजपत्र , सितम्बर 2 , 1995 (भाद्रपद 11 , 1917 ) 


[ भाग - 


( नावहन पक्ष ) 


तिथि हो , तक केन्द्रीय वित्त प्राधिकरण में सदस्य (योजना ) और 
भारत सरकार के पदने अवर सचिव के पद पर नियुक्त करती 


टी , पी . राधाकृष्णन , अपर सचिन 


नई दिल्ली , दिनांक 28 जुलाई 1995 
फा . सं . ए-12025/ 2 / 94 - एम ए राष्ट्रपति श्री बी . बी . 
भदवाल , प्रमुख अधिकारी , पाणिकि नौवहन विभाग , मद्रास 
को दिनांक 7 - 7 - 1995 (पूर्गास्न ) से अगले आदशों तक 
7300 - - 7600 / - रुपए के वेतनमान में नौवहन महा 
निवाशालय अम्बई में भारत सरकार के मम्ण मक्षक के हा 
में नियुक्त करते है । 


ओ . पी . मह , अवर सचिव 


दिनांक 1 अगस्त 1995 
सं . 17/ 95 मि .सं . 5 /13/ 94 -प्रशा . दो--- राष्ट्रपति , 
युवा कार्य और खेलकद विभाग की तदर्थ निजी सचिव सुश्री 
सुनीता को विद्युत मंत्रालय के संगर्ग में केन्द्रोग सचिवालय आश 
लिपिक सेवा के वर्ष 1993 की रिक्तियों की चयन सूची के तहत 
नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर 1 अगस्त , 1995 
के पनि से अगले आदशों तक रुपए 2000 - 60- 2300 
द , रो , - 75 - 3200 - 100 - 3500 / - के वेतनमान में नियुक्त 
करते है । 


विघुस मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 5 जुलाई 1995 
मं . 31 / 95 मि . सं . ए 350 18/ 1 / 95- प्रशासन -एक -- - 
विद्यास ( प्रदाय ) अधिनियम , 1948 (1948 का 54 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी ( समुह 
" क ) सेवा के अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह को 14 जून , 1995 
(पूर्वान) से 31 जनवरी 1997, जे कि उनकी अधिर्षिता 
की तिथि हों, तक केन्द्रीय विछत प्राधिकरण में सवस्य ( जल 
विरत) और भारत सरकार के पदन अपर सचिव के द पर 
नियुक्त करती है । 


2 . सभी सुनीता का जोन स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1993 के 
लिए विद्या मंत्रालय संवर्ग की केन्द्रीय सचिवालय आरलिपिक 
मंवा के आशुलिपिक ग्रेड ( " क और खा संबिलयित) की चयन 
सूची में शामिल करने के लिए कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग 
द्वारा नामांकन किया गया था । 


3 . सश्री सुनीता की निजी सचिव के पद पर नियक्ति होने 
के फलस्वरूप उनकी तनादी केन्द्रीय हित प्राधिकरण म - की 
जाती है । 


टी . पी . राधाकृष्णन , अवर सचिव 


____ टी . पी . राधाकृष्णन , अवर सचिन 


- - - - - - - - 


म . 30 / 95 मि . म . ए . 35018/ 195 -प्राशा . -एक----- 
विधुप्त (प्रवाय ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 54) की धारा 
3 को उपधारा ( 2 ) दवारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करने हए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा केन्द्रीय विधृत इजीनियरी (समूह 
क ) सेवा के अधिकारी श्री आर . एन . श्रीवास्तव को 14 जून , 
1995 (पूर्गस्न ) से 28 फरवरी, 1999, जो कि उनकी धि 
पिता को तिथि हो , तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य 
( साप ) और भारत सरकार ले पदन गर मचिव के पद पर नियुक्त 
करती है । 


गन संसाधन मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 28 जुलाई 1995 
सं 6/ 95 फा . सं . - 3 / 5 / 95 -प्रशा .-~ - राष्ट्रपति श्री टी . 
डी . वयानी , वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( लघु सिंचाई ) को 
2000 - 60 - 2300 -६ . रो . - 75 - 3200 - 100 - 3500 /- रुपये 
के छनमान में 21- 7 - 95 ( प . ) के सहायक अभियन्ता ( लघु 
सिंचाई ) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते है । 

सी . टी . लाल , वर सांगा 


टी . पी , राधाकृष्णन , अवर मचिव 


सं . 32 / 95 मि . म . ए . 35018/ 1 / 95 - शास् न - एक- -- 
विद्युत (प्रदाय ) अधिनियम , 1948 ( 1948 5 . 4 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 2 ) दवारा प्रदत्त क्सिगे का योग करते हए 
केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्या पंजीनियरी (समूह 
" क ) सेवा के अधिकारी श्री जी . में कट राम को 14 जून 1995 
(पान) से 28 फरवरी 1977, जो कि उनकी निर्षिता की 


श्रम मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 31 जुलाई 1995 
मं . ए -19011/ 19 / 95- सी , एल . एस . - 1 -~~- राष्ट्रपति श्री 
के . शंसर का दिनांक 24 जान 1995 (पूर्वाह्न ) से अगले आदेश 
होने तक 2200 - 75 - 2800 - . . - 100 -4000/ - रुपए के 
वेतनमान में अस्थायी रूप से केन्द्रीय श्रम स्का (वर्ग क - राजपत्रित ) 
के 5 में श्रम अधिकारी नियुक्त करते है । 


इन्द्र सिंह , अगर सांग 
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PRESIDENT S SECRETARIAT 
New Delhi- 110 004 , the 29th July 1995 


No. A - 32013 / 1 / 91- Adm . -- The President is pleased to 
appoint Smt. S . R . Rakheja , Permanent Senior Personal Assis 
tant as Private Secretary , President s Secretariat , in the scale 
of pay of Rs. 2000 -60 -230 - EB -075 - 3200 - 100 -3500 / - with effect 
from the date sbe assumes charge of the post. 


G . B . PRADHAN , Director 


PRIME MINISTER S OFFICE 

New Delhi-110 011 , the 31st July 1995 
No . 11013 / 4 / 95 - PMA. — Shri Dilip Sinha , IFS , relinquished 
charge of the post of Director in the Prime Minister s Office 
with effect from the afternoon of the 31st July , 1995. 


No . PF . 2090 ( 3 ) / AN - T /GN - 2778 / 95 . - The following Re 
search / Reference Assistants in the scale of Rs. 1880 _ 2900 / 
are appointed to the grade of Executive Officers (LARRDIS 
in the scale of Rs. 2200 -75 - 2800 - EB - 100 -4000 / - in an offl 
ciating capacity with effect from 9th June , 1995 upto 31st 
December, 1995 : 

1. Shri Sayed Kafil Ahmed 
2 . Km . Şudershan Gautam 
3. Shri Sunil Kesari 
4 . Smt. Alpana Tripathi 
5 . Smt. Indrani Charles 
6 . Km . Manju Jain 
7 . Smt. Manju Sharma 
8 . Km . Samita Bhowmick 
9 . Shri Bbuwan C . Joshi 
10 . Shri P , J. Anthony 
11. Shri Pulin B . Bhutia 
12 . Shri Harsh Chaturvedi 
13. Smt. Sushma Rungta 
14 . Shri Pradosh Panda 
15 . Smt. Sunanda Das Mohanty 
16 . Shri Jagbir Singh 


V . CHANDRASEKHARAN , Under Secy. 


RAJYA SABHA SECRETARIAT 

New Delhi-110 001, the 31st July 1995 
No, RS / 543 / Estt.( P ). On attaining the age of superannua 
tion , Shri Rajjudet Manrai, Director, retired from service 
with effect from the afternoon of the 31st July , 1993 . 


DEEPAK GOYAL , Under Secy , 


G . R . PATWARDHAN , Jt , Secy . 


The 4th August 1995 
No. RS/ 211 )/ 95- Personnel.--- The Chairman , Rajya Sabha , 
has been pleased to appoint Shri Ashok Tomar, Director in 
the Ministry of External Affairs us Director in the Rajya 
Sabha Secretariat on deputation basis for a period of two 
years with effect from the afternoon of the 31st July, 1995 , 
until furiber orders . 


No . PF 2105 ( 3 ) / AN - 1 / GN - 2781 / 95 . - Shri Rupa Narayan 
Das , Executive Officer (LARRDIS ) in the scale of R & , 2200 
4000 / - is appointed to the grade of Assistant Director 
(LARRDIS ) in the scale of Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125-4500 / - in 
an officiating capacity with cffect from 9th June, 1995 upto 
318t December, 1995 or until further orders whichever is 
carlier . 

G . R . PATWARDHAN , Jt . Secy , 


DEEPAK GOYAL , Under Secy. 


PL 


The 31st July 1995 


No . PF . 1052 ( 3 ) / AN - I /GN -2801 / 95 . - On attaining the age 
of superannuation Shri F . C . Chandol, Chief Editor has 1c 
tired from service with cffect from the afternoon of 31st 
July , 1995 . 


LOK SABHA SECRETARIAT 

New Delbi -110 001, the 12th June 1995 
No. PF . 1394 ( 3 ) / AN - I / GN - 2780 / 95 . - Shri U . K . Mitra , 
Executive Officer (LARRDIS ) in the scale of Rs. 2200 
4000 / - who is presently on deputation to the planning Com 
mission is granted proforma promotion to the grade of Assig 
tant Director (LARRDIS ) in the scale of Rs. 3000 - 100 - 3500 
125 -4500 / - in an officiating capacity with effect from 9th 
June , 1995 upto 31st December, 1995 , 

G . R , PATWARDHAN , Jt. Secy . 


G , R . PATWARDHAN , Jt . Sccy . 


No. PF .2502 ( 3 ) / AN - I/ GN - 2802 / 95. - In continuation of 
this Secretariat Notification No. PF .2502 ( 3 ) / AN - I / GN 
2606 / 94 dated 18th July , 1994 , the services of tho following 
Executive / Legislative / Committce / Protocol Officers are extend . 
ed until further orders : 

1. Shri Ram Chander Tiwari 
2. Smt. Malathi K . Ramamoorthy 


G , R . PATWARDHAN , Jt, Secy . 


No . PF . 1178 ( 3 ) JAN - 1 / GN - 2779 / 95 , - The following Exe 
cutive Officers (LARRDIS ) in the scale of Rs. 2200 - 4000 / 
are appointed to the grade of Assistant Directora (LARRDIS ) 
in the scale of Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125- 4500 / - in an officiating 
capacity with effect from 9th June, 1995 upto 31st December , 
1995 : 

1. Smt, Renu Sahuria 
2 . Smt. Asha Wangnoo 
3 . Shri Man Mohan Lal 
4 . Smt. Meena Malla 
5 Shri Rattan Lal Shuli 
6 . Dr. D . K , Singh 


DEPARTMENT OF ELECTRONICS 


New Delhi-110 003, the 31st July 1995 
No . 4 ( 539 ) / 92 - Pcrs. 1. - On attaining the age of super 
annuation , Shri G . C . Sarma, Assistant Financial Adviser in 
the Department of Electronics retires from Government service 
with effect from the afternoon of 31st July , 1995 , 


G . R . PATWARDHAN , Jt . Sowy . 


M . I . SIDDIQUI, Dy. Director 
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PLANNING COMMISSION 

New Delhi, the 26th July 1995 
No. A - 12023 / 12 / 93 -Adm . I (Vol. I ) . In continuation of 
Planning Commission s Notification No. A - 12025 / 12 / 93 
Adm . I ( Vol. 11 ) dated 7 - 12 - 94 , the President is pleased to 
extend the ad -hoc appointment of Shri Raj Kumar , Senior 
Rosearch Officer , Planning Commission as Deputy Advisor 
(Social Planning ) in the Planning Commission in the scalo of 
pay of Rs . 3700 - 5000 / - w . e. f . 4 - 7 - 95 and upto 12 -7 - 95 . 


- - - 
The 13th July 1995 
No, A - 45011 / 35 / 94 -Admn. I . - The President is pleased to 
appoint Shri H . K . Lall an officer of Indian Economics Sor 
viço as Assistant Director on ad -hoc basis in the Department 
of Company Affairs from 26 - 6 - 1995 ( Forenoon ) to 15 - 1 -1996 
or uintil further orders whichever is earlier, 

UMESH KUMAR , Under Secy , 


2 . The President is pleased to appolat Shri Raj Kumar , 
regular Senior Research Officer , Planning Commission ag 
Deputy Adviser ( Social Planning ) in the Planning Commis 
sion in the scale of pay of Rs. 3700 - 125 -4700 -150 - 5000 / - on 
regular promotion basis with effect from the forenoon of 13th 
July , 1995 or until further orders, whichever is earlier. 

DIWAN CHAND , Under Secy. 


The 17th July 1995 
No. A -45011 / 35 / 94 -Admn.... The President is pleased to 
appoint Shīi K . K . Samajdar an officer of Indian Economic 
Service as Assistant Diroctor on ad -hoc basis in the Depart 
ment of Company Affairs from 26 - 6 -95 ( forenoon ) to 15 - 1 - 96 
or until further orders whichever is earlier, 

UMESH KUMAR , Under Secy . 


NATIONAL INFORMATICS CENTRE 
New Delhi- 110 003 , the 3rd August 1995 


( DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS ) 

New Delhi, the 19th July 1995 
No. A . 39013 / 1 / 95 - Adm . I (LA ) , - The President is pleased 
to accept the resignation of Shri D . Moses Jayakaran , Superio 
tendent ( Legal ), Department of Legal Affairs , Ministry of 
Law , Justice & Company Alains , at his own request, with 
effect from the afternoon of the 14th July , 1995. 

R . VENKATESWARAN , Under Secy . 


No. A -39013 / 1 / 95 -Adm . 1. — The President is pleased to 
accept the resignation of Shri M . Venkatesan from the post 
of Scientist / Engr . Gr. " SC " , National Informatics Centre , 
Headquartery , New Delhi, with effect from 31 - 7 - 1995 ( A . N . ) 
and he is relieved of his duties from the same day , 

SHYAM SUNDER , Dy. Director 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) 

New Delhi, the 4th July 1995 
No . A -45011 / 35 / 94 -Admn. 1 . - The President is pleased to 
appoint Shri S . Kerketta , an officer of Indian Economics Ser 
vico as Assistant Director on ad -hoc basis in the Department 
of Company Affairs from 22- 6 - 1995 ( Forenoon ) to 15 - 1 - 1996 
or until further orders whichover is earlier. 


( LEGISLATIVE DEPARTMENT) 

New Delhi, the 19th July 1995 
No . A .32013 / 4 / 93- Adm . I (LD ) . - The President is pleased 
to appoint Dr. K , N . Chaturvedi, Addl. Legislative Counsel 
(Gr. II of LS ) in the Legislative Department, Ministry of 
Law , Justice and Company Allaira to officiate as Joint Secro 
(ory and Legislative Counsel ( Gr. I of ILS ) in that Depart 
ment of the said Ministry with effect from the forenoon of 
the 26th July , 1995 and until further orders . 

HAKAM SINGH , Dy. Secy . 


UMESH KUMAR , Under Secy. 


The 6th July 1995 
No, PFG / 705 / 95 - Admn. 1. - On return from Central depu 
tation and conscquent upon his promotion from Grada ] V of 
CCLS to Grade III (Legal Branch ) of the service , Shri S . P . 
Kala has assumed the charge of the post of Deputy Director 
( Inspection ) in the Department of Company Affairs , New 
Delhi with effect from the forenoon of 30 - 6 - 1995 , 

UMESH KUMAR , Under Secy. 


New Delhi, the 24th July 1995 
No. A . 12023 / 1 / 95 -VSP ( Admn. ), The Secretary to the 
Government of India , Ministry of Law , Justice & Company 
Affairs , Legislative Department, is pleased to appoint Shri 
Ram Kishan , Business Executive in Vidhi Sahitya Prakashan 
of Legislative Department , Ministry of Law , Justice and 
Company Affairs, as Assistant Manager in that Prakashan on 
ad -hoc basis with effect from the forenoon of the 17th July , 
1995 for a further period of six months or till such time 99 
regular arrangemcat to fill the post are made in consultation 
with the U . P . S . C ., wbichever is earlier . 

2. The period of ad -hoc appointment of Shri Ram Kisban 
will not confer on him any right to claim for regular appoint 
ment in the grado in Vidhi Sahitya Prakashan or any other 
office under the Government of lodia . 

BABU LAL , Dy. Secy . 


The 10th July 1995 
No . A - 12023 / 1 / 94 - Admo. . — The President is pleased to 
appoint Shri Rakesh Vashist , Sr . Technical Assistant in the 
Office of DGI & R to the post of Assistant Director ( Econo 
mics ) in M . R . T . P . Commission in the scale of pay of 
Rs, 2200 — 4000 / - by transfer on deputation with effect from 
the forenoon of 31- 5 - 1995 for a period of 3 years. 

UMESH KUMAR , Under Secy. 


The 11th July 1995 
No. PFG / 707 / 95-Admn. 1. — Consequent upon his transfer 
from the Office of Regional Director, Department of Com 
pany Affairs, Western Region , Bombay , Shri G , C . Gupta , a 
Grade III ( Accounts ) Officer of Central Company Law Ser 
vict has assumed the charge of thọ post of Deputy Director 
( I) in the Department of Company Affairs with otect from 
the forenloon of 10 - 7 - 1995. 

UMESH KUMAR , Under Socy . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 1st July 1995 
No . 1- 18012 / 3 / 95 - IPS . I . - - In exercise of the powers con 
ferred by Rule 3 - A of the Indian Police Service (Probation ) 
Rules, 1954, the Presidont is pleased to confirm , in the Indian 
Police Service , the following member of tho Indian Police 
Servico , allocated to the cadre of Andhra Pradesh with effect 
from the date indicated against bis name as under : 
Sl. No. Name of the Officer & Date of Confirmation in the 

IPS 
1. Shri M . Punna Ruo — 23- 12 -94 

M . L . MIGLANI, Under Sory . 


= - 


= 


- = - = 
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New Delhi, the 3rd August 1995 

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
No . A - 32014 / 3 /95-Ad. I ( A ) , The President is pleased to 

New Delhi, the 10th March 1995 
appoint Shri P . T . Jancs Kutty , Section Officer of CSS Cadit 

No. 13 / PB / 95. - On the basis of the rosults of the Indian 
of Ministry of Home Affairs as Desk Officer in the Ministry 

Foreign Service ( B ) Comblued Limited Departmental Com 
( Proper ) with effect from the forenoon of 28th February , 

petitive Examination , 1993 , the Presideni is pleased to ap 
1995 until further ordere . 

point the following officers of the Grade IV of tho General 
S . P, GUPTA , Under Secy . Cadre / Grade II of the Stenographers Cadre of Indian 

Foreign Service ( B ) to ofliciate in the Integrated Grades II 

and III of the Gencral Cadre of IFS ( B ) with effect from 
The 4th August 1995 

forenoon of 13th January , 1995 in accordance with the Rule 
No. A - 38017 / 1 / 95 - Ad. I ( A ) . - On attaining the age of 

13 ( 2 ) (i) of the IFS (RCSP ) Rules , 1964 : 
superannuation S / Shri Bishon Dutt and R . S . Sarsoha , per 

S . No. und Name of the Officer 
manent Personal Assistants of CSSS Cadre of Ministry of 

1. Shri Vijay Khinduja 
Home Affairs , officiating as Stenographors of Merged Grade 
A & B on ad -hoc basis in the Department of Statiştics and 

2 . Shri Somnath Chatterjee 
Department of Personnel and Training respectively , rotirer 

3 . Shri Jagdeep Singh Jaggi 
from Government service with effect from the afternoon c 

4 . Mo, J . Akhila 
31st July , 1995 . 

3. Shri John H . Ruolngul 
S . P . GUPTA , Under Secy . 

2 . The oſlicers named above have assumed charge of the 

post of Scotion Omcor in the Ministry of External Affairs , 
New Delhi-1 , the 4th August 1995 

w Delhi with cffect from the forenoon of 13th January , 

1995. 
No. 14016 / 31 / 94 -UTS . — In exercise of the powers con 

ACHAL K . SHARMA , Admn. Officer ( PB ) 
ferred by Clause ( 1 ) of Article 239 of the Constitution of 
India , the President is pleased to appoint Shri S . P . Aggarwal, 
IAS (AGMU : 70 ) as Administrator of the Union Territorics 
of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli with effect from 

New Delhi, the 3rd April 1995 
15 July , 1995 , until further orders , 

No. 18 / PB / 95 . Consequent upon attaining the age of 
J. SHRIVASTAVA, Dy. Secy . superannuation , Shri P . N , Anand , an officer of the Inte 

grated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign 

Service ( B ) retired from Government Service in the After 
New Delhi -1, the 4th August 1995 

noon of 31st March , 1995 and relinquished charge of the 
No , 14031 / 2 / 95-UTS . - On attaining the age of super 

post of Scotion Officer in the Ministry of External Affairs on 
anquation , Shri R . K . Goswami ( SCS : 1980 ) , 20 officer of 

the afternoon of tho same day . 
Joint Cadre of Arunachal Pradesh -Goa -Mizoram and Union 

J. S. JAGGI, Administrative Officer (PB ) 
Territories of Indian Administrative Service has retired from 
service in the afternoon of 31st July , 1995. 
V . A , PILLAI, Desk Officer 

The 1st May 1995 

No. 23 / PB / 95 . — Consequent upon attaining the age of 
( DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE ) 

superannuation , Shri P . D . Mamgain , an officer of the 

Integrated Grados II & III of General Cadre of Indian 
New Delhi- 3 , the 26th July 1995 

Forcign Service ( B ) relired from Government Service in the 
No. A -32013 / 1 / 94 - CHTI. — The President is pleased to 

afternoon of 30th April , 1995 and relinquished charge of 
appoint Smt. Shilpa Mabalo , Assistant Director, Hindi Teach 

the post of Attache in the Embassy of India , Santiago on 

the afternoon of the same day . 
ing Scheme, as Deputy Director (North ) , Hindi Teaching 
Scheme on promotion in the scale of pay of Rs. 3000 - 100 

J. S . JAGGI, Administrative Officer ( PB ) 
3500 - 125 -4500 / - with effect from 15th June, 1995 ( FN ) , 
S . S . MEHRA , Dy . Secy. 

The 23 rd May 1995 
MINISTRY OF PERSONNEL , P .G . & PENSIONS 

No . 25 / PB / 95 - The President is pleased to appoint the 
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING ) 

undenncntioned officers of the Grade IV of the General Cadre 
New Delhi, the 1st August 1995 

of IFS " B " and Grade II of the Cypher Çadre of IFS " B " to 

officiate in Integrated Grades II & JII of General Cadre of 
No. A - 12025 / 2 / 95 -Ad. I. - The President is pleased to 

IFS (B ) with effect from the date shown against them in 
appoint Shri Abdul Majid , Research Officer Group B in the 
Repartment of Personnel & Training as Research Officer 

terms of Ministry s Momorandum No. Q /CAD /584 / 1 95 of 
Group A on officiating basis, in the pay scale of Rs. 2200 

28th April, 1995 : 
75 - 2800 -EB - 100 -4000 / - in the same Department with imme 

Si. Name of Officer 
diato cffect. 

Date of Placo of 
No . 

Promotion Posting 
RAJESHWAR DAYAL , Under Secy . 

S /Shri 
New Delhi, the 3rd August 1995 

1 . Lajpat Rai Vig 

07 - 04 - 95 MEA , 

New Delhi 
No. F . 14015 / 16 / 95 -AIS ( I) . - In excrcise of the powers 

2. Satya Pal Gupta 

17 -04 -95 
conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 8 of the Indian Adminis 

MEA 
trative Service ( Recruitment ) Rules , 1954 read with sub 

New Delhi 
regulation ( 1 ) of regulation ( 9 ) of the Indian Administrative 3 . Braham Datt Sharma 07 - 04 - 95 MEA , 
Service ( Appointment by promotion ) Regulations, 1955, the 

New Delhi 
President is pleased to appoint Shri S . M , Mazumdar , a mem 

4 . Ku Bhustian Gulati 07- 0 - 1- 95 MEA , 
ber of the State Civil Service of Arunachal Pradesh to the 
Indian Administrative Service with immediate effect on pro 

New Delhi 
bation and to allocate him to the Joint cadro of Arunachal 5 . $ . C . Gauba 

07 -04 -95 

MEA , 
Pradesh -Goa -Mizoram -Union Territories under sub - rule ( 1 ) 

New Delhi 
of rule 5 of the Indian Administrative Service ( Cadre ) Rules, 

6 . Baldev Raj Kapoor 03 -04 - 95 

MEA , 
1954 , 

New Delhi 
R . VAIDYANATHAN , Desk Officer 
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2 . The abovementioned officers have assumed charge of 
the post of Section Officer in the Ministry of External Affairs , 
New Delhi, with effect from the dates shown against each . 

J. S . JAGGI, Administrative Officer (PB ) 


The 20th April 1995 
No. 19 /PB / 95. - On the basis of supplementary list of 
the results of the Indian Foreign Service ( B ) Combined 
Limited Depxırtmental Competitive Examination , 1992 , the 
President is pleased to appoint Smt. Sumathi Vasudev An 
officer of Greyle II of the Stenographers Cadic of IFS ( B ) 
to officiate in Grade I of the same cadre with effect from 
forenoon of 20th April, 1995 in terms of Ministry s Office 
Office Order No. Q / CAD / 611 / 5 /92 dated 30th September , 
1994 . 


2 . Smt, Sumathi Vasudev has assumed charge of the post 
of Private Secretary in the Ministry of External Affairs , New 
Delhi with effect from the forenoon of 20th April , 1993 

S. NANGIA , Administrative Officer (PB ) 


- - - - - - - 


The 5th June 1995 
No . 28 /PB / 95 — The President is pleased to appoint the 
undermentiond officers of the Grade IV of the General 
Cadre of IFS B and Grade II of the Cypher Cadrc of IFS B 
to officiate in Integrated Grades II & III of General Cadre of 
IFS ( B ) with cffect from the date shown against hom in tering 
of Ministry s Memorandum No. Q /CAD /584 /1 /95 of 28th 
April , 1995 - 
Si. Name of Officer 

Date of Place of 
No. 

Promotion Posting 
S /Shri 
1, Darshan Lal Kalra 07-04 -95 E / I , 

Buenos Aires 
Kul Bhushan Bhatia 07-04 -95 E / T, 

Brasilia 
3. J. C . Gulati 

07 -04 - 95 CGI, 

Chicago 
4 . Jagdish Lal Hora 

07- 04 - 95 CGI, 

Totonto 
5. Shyam Hingorani 07- 04 - 95 CGI, 

Frankfurt 
6 . Hargun Das Robra 07 - 04 - 95 E / T, 

Tripoli 
7. Krishan Lal Arora 07-04 -95 E / I, 

Dahrain 
8 . Kapaya Nebhpani 07-04 -95 E / I, 

Moscow 
9 . S. S . Kohli 

07 - 04 - 95 E /I, 

Ankara 


The 15th May, 1995 
No. 24 /PB/95 — The undormentione officers holding 
substantive posts in Grado 1 and Şeleotion Grade of Stenogra 
pher s Cadre of IFS ( 8 ) had been approved for ad hoc officia 
ting promotion as Principal Private Secretary in tho upgraded 
Scale of Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 - 1500 . It has been decided 
to extend the period of ad hoc appointment of the following 
Principal Private Secretarios for a further period of 6 months 
-we. f. 3 -3 - 1995 or till the formulation of comprehensive rules 
for preparation of regular panel or their date of retirement 
which is the earliest, on the same terms and conditions : 


Name of the Officer 


Si. 
No. 


Deployment at Date from 
Headquarters which 
Missions officiating 

as ad hoc 
PPS 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


2 . Tho officers named above have assumed charge of the 
post of Attache in their respective station of postings with effect 
from the forcpoon of 7th April, 1995 . 

J. S JAGGI, Administrative Officer (PB ) 


New Delhi, tho 27th March 1995 


No. 16 / PB / 95 . - - On attaining the age of superannuation , 
Shri M . T . Varghese , An officer of Grade I of the Steno 
graphers Cadre of IFS ( B ) retired from Government Ser 
vice on the afternoon of 28th February , 1995 . 

S . NANGIA , Administra ive Officer ( PB ) 


The 28th March 1995 
No. 17 / PB / 95 . — On the basis of the results of the Indian 
Foreign Service ( B ) Combined Limited Departmental Com 
petitive Examination , 1993 , the President is pleased to ap 
point the following officers of the Grade IV of the General 
Qadre /Grade II of the Stenographers Cadre of Indian 
Foreign Service ( B ) to officiate in the Integrated Grades Il 
and III of the General Cadre of IFS ( B ) with effect from 
forenoon of 13th January , 1995 in accordance with the 
Rule 13 ( 2 ) ( i ) of the IFS (RSCP ) Rules, 1964 : 
S. No., Name of the Oficer and Place of posting 

1 . Shri Tek Chand Barupal , E . I., Rome 
2 . Ms. Madhu Sethi, B . I ., Kathmandu 
3 . Shri Rakesh Adlakha, H . C . I., Lunaka 

4 . Shri Prem Kumar Nair, E . I., Paris . 
2 . The officers named above have assumed charge of the 
post of Attache in their respective station of postings with 
effect from the forenoon of 13th January , 1995 . 

S. NANGIA , Administrative Officer (PB ) 


1 . Shri M . L Baiai 

Hars , PPS to 03 -09-90 

FSO 
2 . Shri Kamal Kumar E / T , Wuonos 01- 1 1 -90 

Aires 
3 . Shri V . Raghunathan CGI, St. Denis 07 - 12 - 91 
4 . Shri O . P . Aggarwal Hors. PPS to 07- 12 -91 

JS ( IPA ) 
5 . Shri V . K . Srivastava PMI, New York 21-07 -92 
6 . Shri O . P . Kuthiala 

E / I , Seoul 

21-07 - 92 
7. Shri H . C . Arora 

E /I, Washington 24 -05-93 
8 . Shri D . S . Nawaria Hars . PPS to JS 19 -05.93 

( SP ) 
9 . Shri Jit Singh 

Hqrs. PPS 

19 -05- 93 
10 . Shri R . P , Asri 

Hars . PPS to 19 -05- 93 

Secy . (E ) 
11 . Shri Ram Dutt 

HCI, Port of 19 -05 

Spain 
12 . Shri M .S . Dabas PMI, New York 19 -05 -93 
13. Shri V . Venkatakrishnan PMI, New York 19-05- 93 
14 . Shri Gulzar Singh 

HCI, London 

19 -05-93 
15. Shri Man Mohan Singh E /I, Bonn 

19-05- 93 
16 . Shri V . K . Gilani HCL Accra 

19 -05 - 93 
17. Shri Om Prakash Wadhwa Hqrs . PP $ to 13- 10 - 94 

Secy. ( W ) 
18 . Shri R . S . Badwal Hqrs . PPS to 1.3- 10 - 94 

JS ( PP) 
19 , ShriManohar Lal Harg . PPS to DS 13- 10 - 94 
Nankani 

(Project) 
20 . Shri Som Nath Bhasin E /I, Baghdad 13-10 . 94 

- - - - 
S . NANGJA , Administrative Officer ( PD ) 
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The 3rd July 1995 

No . 9 / 95 ( F . No , 4 / 2 / 95 - Ad . IC ) . — The President I 

pleased to appoint Shri Prabhat Kumar, an officer of tho 
No. 33 /PB / 95. On attaining thc age of superannuation , 

Indian Customs & Contral Excisc Services , as Deputy Direc 
Shri R . C . Kathuria , an officer of Grade : 1 Of the S .cio 

tor in the Enforcemen . Directorate , Foreign Exchange Regu 
graphers Cadre of IFS ( B ) retired from Government service 

lation Act by transfer on deputation basis with effect from 
on the afternoon of 31st May , 1995. 

the forcnoon of 12th June, 1995 and until further orders . 
S . NANGIA , Administrative Officer ( PB ) 

V . N . GABA , Desk Officer 


I No. 34 / PB /95 . — On attaining the age of muperannuation , 
Shri G , R Khari , an officer of Grade 1 of the Stenographers 
Cadre of IFS ( B ) rotired from Government servico on tho 
aftornoon of 31st May , 1995 . 

S . NANGIA , Administrative Officer (PB ) 


(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS) 

New Delhi, ihe 1st Auguet 1995 
No, A . 32011 / 1 / 93 - Admn . Il. — The Picsident is ploused to 
appoint Shri Shyam Singh Mahar, an Assietant belonging to 
Finance Cadre , as Section Officer on ths lasis of Combined 
Limited Deparmental Compe Itive Examina jon , 1993, in 
the Department of Economic Affairs and in the same cadro 
with effect from 24 - 7 - 95 ( FN ) . 

S . K . VERMA , Under Secy . 


. 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF REVENUE ) 
New Delhi, the 13th June 1995 

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT 
No . 51 ( F . No. A . 19014 / 12 /95- Ad . I) .- - The President is 
pleased to appoint Shri Satya Prakash Tiwari, previously 
working as Dork Attache in . he Department of Revenue, as 
Junior Analyst ( IWSU ) in the Departmen of Revenue ou 
deputation basis, wilh effect from tho forenoon of Sth June, 
1995 to 4th Judo, 2000 or until further orders, whichever 
is earlier . 


CURRENCY I SECTION 

New Delhi, the 1st August 1995 
No. F .4 / 4 / 93 -PM (SPM ) .--- The President is pleased to 
extend the ad hoc promotion of Shri I. J . Budhiraja , Doputy 
Works Manager in the Security Paper Mill, Hoshangabad , 
in the scalo of Rs. 3000 4500 / - , for a further period of 
six months wih eflect from 7 -6 - 95 or till such time the 
post is filled up on regular basis , whichever is earlier. 

V . K . VELUKUTTY , Dy . Manager (C & C ) 


2. The continuance of retention of Shri Tiwari in the 
aforesaid post shall bc subject to condition that he com 
pletes the Advanced Management Service Course of the 
IS . T .M . , successfully within one year of the date of his 
Jotaing . 

B . K . MEHTA , Under Secy. 


CORRIGENDUM 
No. F . 4 / 4 / 93 - PM ( SPM ) . In tbis Ministry s notification 
No. 4 / 4 / 93- PM ( SPM ) dated 30 -6 -95 , the name of Shri 1. J. 
Budhiraja -appearing at Sl. No. 12 , may be deleted . 

V . K . VELUKUTTY , Dy . Manager ( C & C ) 


The goth Tone 1995 
- HEADQUARTERS ESTABLISHMENT 
No . 57 ( F . No. A . 19011 / 4 / 95 - Ad . I ) . -- The President is 
pleased to appoint Sm . Ila Chatterjee, an officer of Indian 
Revonut Şorvice ( Cur ons & Central Excise ) and formerly 
pogiod 86 Director General, NACEN 34 Member in Central 
Board of Excise & Customs in the Department of Revenge 
and ex -officio Additional Secretary to the Government of 
hot with effect from the forepoon of the 27 . h June , 1995 
mood Watil further orders. 

B . K . MEHTA , Uider Seçy . 


· INDIA GOVERNMENT MINT 

Bombay, the 11th Suly 1995 - 
No. 1- 188 / 784 / Admn / 95 . — The General Manager, India 
Government Min , Bombay , Ministry of Finance , wepartment 
of Economic Affairs , in plaased to appoint Shri R . L . Rana 
to tho post of Security Officer (Group B ) in the scalo of 
pay of Rs. 2000 -60 - 2300 -EB - 75 JLUU - 100 - 1300 / - with 
from 24th April . 1992 on re -employment basis instead of 
transfer on deputation babis. 

S . D . SWAMY, General Manager 


The 7th July 1995 

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT 
No . 59 ( F . NO . A . 19011719 / 93 - Ad .I ) . - The President is 
plom to appoint Shri N - İ . Bangachari, an officer of FRS 
11. 1 . And posed Ag Momber , Central Board of Direct 
Temos, as Chairman in C . B . D . T ., Department of Revenue 

- ox -oficio Special Suçlary to the Government of Indla 
with effout from the afternoon of the 30th June , 1995 and 
trotil fun her orders . 

B . K . MEHTA , Under Secy , 


Noida -201 301, the 28th Juy 1995 
No. NM / 27 / 95 / 3019 - H ,-- The ad hoc appointment of 
Shri D . C . Sejwal, temporary Security Inspec or , to the post 
of Security Oncer in the pay scale of Rs, 2000 — 3500 / - in 
India Government Min . , - Noida is hereby extended for a 
further period of three months with effect from 01 July , 1995 , 
or till the post is filled up on regular basis , whichever to 
O lior. - - 

V . K . KHOSLA, General Manager 


1 


- 
- 


How DaDail, the 260 . Augiki 1995 
NO 8 / 95 (F . No. 4 / 3 / 95-Ad. 1C ). - The President is 
Ponded to appoint. Shri K Madhusoodanan Nair , an officer 

the Indian Customs & Central Excise Servlocs as Deputy 
Ditoctor in the Lafordeurdat Direc . orate , Foreign Exchange 
Bogota :ion Act by transtor - on deputation basis with effort 
Hrom the afternoon of 29th May, 1995 and 11. further 
ordon . 

V . N . GABA , Desk Officer 


MINISTRY OF COMMERCE 
( DEPARTMENT OF SUPPLY ) 

New Dolhi, the 2nd August 1995 
No. A - 32014 / 2 / 94 -Cadre . - The President le pleased to 
appoint Shri Hira Lal, a regular Assistant of the CSS Cadro 
of this Department . As Section Officer on ad hoc basis wof 
24- 7 - 1995 ( FN ) till 31- 8 - 1995 (AN ) . 

2 . The ad -hoc appointment in the Grade - of Section Officor 
witl not confer on Shri Hira Lal any right to continue in 
tro - Orado indefinitely nor will it bestow any right co claim 
Boniority . / confirmation ctc . in the Grade . 

N . KRISHNAMURTHY , Under Secy . 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


814 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 2 , 1995 (BHADRA 11 , 1917 ) [ PART I - Sec . 2 
-- - - - - - - 
MINISTRY OF TEXTILES 

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 
Now Delhi, the 31st July 1995 

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY ) 
No. 6 / 9 / 89 - TPC ( . ). In supersession of Notification of 

New Delhi-110003 the 18th July 1995 
oven number da ed 11th December , 1991. The Prosident is 

No . A - 1201 / 03 / 95 - E . II.- - Consequcnt on his selection for 
pleased to appoin : Shri Satya Prakash Verma as Assistant 

the post of Section Officer, the President is pleased to ap 
Director Gr. 1 ( Production & Development ) in the Office of 

poin Shri S . K . Garola , Assistant of the Department as 
the Textile Commissioner , Muistry of Textiles, Bombay 

Section Officer — ICGEB in the Department of Biotechnolony 
with cffect from 21st May , 1990 ( F / N ) on the recommen 

on ad hoc basis in the pay scale of Rs. 2000 -60 -2300 -EB -75 
da ion of Union Public Service Commission , He will be on 

3200 - 100 - 3500 / - from he forenoon of 12th July , 1995 for 
probition for a period of one year with effect from the date 

a period of six months or until further order whichever is 
of his appointment. 

Carlier, 
M . A . IBRAHIMI, Director 

GANGA SINGH , Under Socy . 


wa 2 -39 / 89 -FE : 


Forest Service 


The 18th August 1995 
No. 6 /21 /90 - 1 PC ( . ) . In sup - tsession of Notification of 
even number dated 13 h September. 1991. the President is 
pleased to appoint Shri Bhupendra A , Palel as Assistant 
Director Gr. I ( P & D ) in the Office of the Textile Commis 
sioner , Ministry of Toxliles , Bombuy with effec from 1 - 8 - 91 
( F / N ) on the recommendation of Union Public Servicc 
Commission . He will be on probation for a period of one 
year with effect from the date of his joining. 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

New Delhi, the 318t July 1995 
No. 2 - 39 / 89 - FE . - On a laining the age of superannuation , 
Dr. D . N . Tewari, Indian Forest Service Officer ( M . P . Cadre 
1963 1 / 2 ) , retired from the post of Director General 
Indian Council of Forcs ry Rescarch and Education , Dehra 
Dun , an autonomous organisation of the Ministry of En 
vironment and Forests , Governmen : of India , with effect 
from the afternoon of 31st July , 1995 . 

SARWESHWAR JHA , JL , Secy . 


Director Ger 


M . A . IBRAHIMI, Director 


JOVIALULIT - 17 + 7 WITHETOMVARET 


TANDARDHOIC " 10 


MINISTRY OF STEEL 

New Delhi, the 17th May 1995 
No. 2 ( 2 ) / 94 - Est . ( ) . - On his nomination by the Depart 
ment of Personnel and Training on the basis of the results 
of the Combined Limited Departmental Competitive Exami 
dation , 1993 , for his appointment as Section Officer in the 
CSS Cadre of the Ministry of Stcel , Shri Lajpat Rai, till 
recently officiating a9 Private Secretarv (merged A and B ) 
(ad hoc ) in the CSSS Cadre of the Ministry of Health and 
Family Welfare (DGHS ) , is hereby appointed as Section 
Officer in the CSS Cadre of tho Ministry of Steel with effect 
from 16 - 5 - 95 ( FN ) and until further orders. 

P . S. NAIR , Under Secy . 


New Delhi- 110 003, the 26th July 1995 

CORRIGENDUM 
No . A , 12012 / 6 / 95 - P . II .- - In partial modification of noti 
fication of even number dated 5th July , 1995, the remaining 
period of tenure of Shri Anil K , Agarwal, IAS (WB : 81 ) 
may be read as " 13 -6 - 1998 or until further orders " instead 
of 13 - 6 - 1988 . 


R . C . GUPTA , Under Secy . 


The 31st May 1995 
No. 2 ( 12 ) / 95- Eett ( . ) . - The President is pleased to ap 
point Shri A . Prasad ( IRAS : 63) , till recently Deputy 
Director General ( B & A ) , Telecom Commission , Denartment 
of Telecommunications ay Additional Secretary and Financial 
Adviser ( Sterl and Minea ) in the Ministry of Steel with 
cffect from 31st May , 1995 ( FN ) and until further orders. 

P . S . NAIR , Under Secy . 


GANGA PROJECT DIRECTORATE 

New Delhi- 110 003 , the 27th July 1995 
No. A - 11013 / 1 / 95-GPD , — The President is pleased to 
appoint Shri Vijay Singh , Assistant Accounts Officer in the 
Principal Accounts Office , Ministry of Coal as Pay & Acco 
unts Officer in the Ganga Project Directorate , Ministry of 
Environment & Forests (Department of Environment & 
Forests ) in the pay scale of Rs. 2375 -75 - 3200 - EB - 100 -3500 
on deputation basis with effect from the forenoon of 
20 - 7 - 1995 until further orders , 


B . CHATTERJ , Under Secy . 


The 2nd June 1995 
No. 5 ( 5 ) / 90 -Estt. (.) . - On completion of his Central depu 
tation , Shri Nautiyal, IAS (OR : 68 ) has relinquished charge 
of the post of Joint Secretary in thc Min stry of Steel on 
31 - 5 -95 (AN ) . His services will accordingly stand placed at 
the disposal of the Government of Oringa , Bhubaneswar from 
the same date . 

P . S , NAIR , Under Secy. 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

New Delhi, the 19th July 1995 
No. A . 12025 / 16 / 90 -Estt. III. - The President in pleased to 
appoint Sh . V . V . Narula , as Deputy Assistant Commissioner 
( S ores ) in the Department of Family Welfare on transfer 
on deputation basis with effect from the forenoon of 19 - 10 - 93 
for a period of three years . 

LAL SINGH , Under Secy . 


The 15th June 1995 
No, 5 ( 11 ) / 90 - Estt ( . ) . - Consequent upon hor reversion 
from Central depu ation Ms T ahmi Venkitechnlom TAS 
(KTK : 78 ) has relinquished charge of the post of Director 
in the Ministry of Stec ] with effet from h June 1995 
( A / N ) . Her services will accordingly stand placed at tho 
disposal of the Government of Karnataka from he samo date . 


(DEPARTMENT OF HEALTH ) 

New Delhi , the 2nd August 1995 
No. A . 22012 / 2 /95-CHSIII . - Consequent on his transfer , 
Dr. R . D . Bansal, an officer of the Supertime Grade of the 
Teaching Specialist Sub - Cadre of the Central Health Service 
relinquished the charge of the post of Director -Professor of 
P & SM , Maulana Azad Medical College . New Delhi on the 
afternoon of the 31- 5 - 95 and assumed the charge of the post 
of DDG ( M ) , D rectorate General of Health Services , New 
Delhi on the forenoon of 1st June, 1995 . 


P. S. NAIR , Under Secy . 


R . C . SHARMA , Under Secy . 
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No. A . 12025 / 53 / 92 -CHS. III .- - On tho recommendation 
of the Union Puol . c Suvico Commission , the President is 
pleased to appoint Dr, Pramod Kobli to the Specialist Grado 
II of the Teaching Specialist Sub - Cadre of the Central Health 
Service , on probaiton and to post him as Assistant Professor 
of Anaesthesiology in the Lady Hardinge Medical College & 
Smt. S . K . Hospital, New Delhi with effect from the forenoon 
of the 7th June, 1995 until further orders , 


The 31st July 1995 
F . No. 19 - 112 / 87 - Ext . - The President is pleased to per 
mnit Smt. Shukla Hazra , Joint Director ( Farm Information ) 
in the Directorate of Extension under the Department of 
Agriculture & Cooperation to retire from Government service 
with effect from the afternoon of 31st July , 1995 on attain 
ing the age of superannuation . 

SANTOSH , Under Secy . 


R . C . SHARMA , Under Secy , 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(DEPTT . OF AGRI, & COOPN . ) 

New Delhi, the 31st July 1995 
No. 19 - 304 / 95 -CA . III . — The President is pleased to 
appoint Dr. B . M . Vithal, Cotton Breeder, Punjab Agricul ural 
University , Ludhiana to the post of Director , Directorate of 
Cotton Development, Bombay in the pay scale of Rs. 3700 
5000 on a tembporary basis , with effect from the forenoon of 
17th July . 1993 , until further orders . 

K , C . MALHOTRA , Under Secy. 


F . No. 19 - 143 / 78 -Extn . - The President is pleased to per 
mit Shri B . D . Prasad , Extension Officer in the Directorate 
of Extension under the Department of Agriculture & Coope 
ration to retire from Government service with effect from 
the afternoon of 31st July, 1995, on attaining the age of 
superannuation . 

SANTOSH , Under Secy . 


New Delhi, the 31st July 1995 
No. 19011 / 161 / 83 - E , V . - The President is pleased to 
permit Shri S . Chandra . Deputy Commissioner ( Oliveeds ) 
in the Ministry of Agriculture , Department of Agriculture 
and Cooperation to rctire froin Government Servic : OD 
attaining the age of superannuation with effect from the after 
noon of 31 - 7 - 1995 . 

B . M . SADDI, Under Secy ., 


MINISTRY OF HUMAUN RESOURCE DEVELOPMENT 


New Delhi-110001, the 28th July 1995 
No. 29 - 20 / 92 - PP . II . - - The President is pleased to appoint 
the following persons to the post of Aggistant Director 
(Weed Science in the Directorate of Plant Protection , Qua 
ranting and Storage in the pay scale of Rs . 2200 - 75 - 2800 - EB 
100 - 4000 from the date shown against each : 

SI. No., Name of the Officer and Station of posting --- Date 
of joining the post 
1 . Dr. Amar Nath Singh , 

22-5-95 ( FN ) 
Assistant Director (Woed Science ) , 
Plant Quarantine and Fumigation 

Station , Bombay . 
2 . Dr . Sahadeva Singh , 

22 -5 -95 ( FN ) 
Assis ant D rector (Weed Science ) , 
Plant Quarantine and Funigation 
Station , New Delhi. 

P . K . GANDHI, Under Secy . 


( DEPARTMENT OF EDUCATION ) 

New Deli, the 1st August 1995 
No . F . 15 - 13 / 93 - D , IV ( L ) .- -- The President is pleased to 
appoint Shri Joy Raj to the post of Principal, GCS Group 
A Gazetted in the pay scale of Rs . 3700 - 125 -49 50 - 150 
5700 / - in the Urdu Teaching and Research Centre Solan 
w . c . f. 20th June 1995 ( A , N .) on temporary basis till fur 
ther orders. 

J . L , SEHGAL , Deputy Secy. ( Languages ) 


(DEPARTMENT OF CULTURE ) 
New Delhi, the 20th July 1995 


F . No . 30 - 2 / 95 - PP . II.- Shri U , V . Kulshrestha , Deputy 
Direc or ( Entomology ) in the Directorate of Plant Protec 
tion , Quarantine and Storagę , UD Attached ofice of this 
Department, on attaining the age of superannuation , relin 
quished the charge of the post on the afternoon of 31st 
January , 1995. 

P . K . GANDHI, Under Secy. 


No. A . 19013 / 1 / 86 - Estt - The Presdient is pleused to 
permit Shri N , Şikdar, Deputy Educational Adviser , in tho 
Ministry of Human Resouce Developmrnt, Department of 
Culturo to retire from Government service on attaining the 
age of superannuation with effect fom the afternoon of 31st 
July , 1995 . 

A , C . UPPAL , Under Secy ., 


No . 29 - 3 / 94 - PP . II . - The President is pleased to appoint 
Shri R , P . Şabu, Plant Pro cction Officer ( Plant Pathology ) 
to the post of Deputy Director ( Plant Pathology ) in the 
pay scale of Rs. 3000 - 100 -3500 - 125 -4500 in the Directorate 
of Plant Protection , Quarantine and Storage on promotion 
basis with effect from 2 -5 -95 (Forçnoon ). 

P . K . GANDHL, Under Secy . 


New Delhi, the 31st July 1995 
No . 27 - 1876 / 89 - Estt .1 .-- The President is plcased to permit 
Shri S . L . Gupta, a permanent Grade A & B (merged ) 
officer of the Central Secrctariat Stenographer s Service borno 
on the cadre of the Ministry of Agriculture ( Department of 
Agriculture & Cooperation ) and working ag Private Secretary 
in the same Department, to retire from Government Service 
on attaining the age of superannuation w .e . f. 31- 7 - 1995 
( A . N . ) . 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM 
( DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION ) 

New Delhi, The 29th June 1995 
No . A . 12022 / 1 / 93 -Admn . — The President is pleased to 
anani . Sh - 

Rotra permanent personal Assistant in 
the ofico of DOCA borne on tho CSSS cadre of the Minis 
tiy O LIVE Aviation and Tourism ( D - ptt . of Civil Avi 
ation , to officiate as Private Secretary of CSSS OD 
ad -hoc basis fom 4 - 7 - 1995 to 3 - 9 - 1995 or until further orders , 
whichever is earlier , 

2 . The appointment of the above said official to the Prl 
vate Secretary grade is purely on ad -hoc basis and he will 
have no claim for absorption in the Privat Secretary Grado 
of the CSSS cadre of tho Ministry of Civil Aviation or for 
seniority in the grade . 

3 . On his appointment as PS on ad -hoc basis Shri B . D . 
Batra is posted in RS Section , Lucknow . 

K . S . PANWAR , Under Secy . 


B . M . SADDI, Under Secy . 
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The 30th June 1995 

No . 32 / 95 F , No . 15018 / 1 / 95 - Adm .l. - In exercisc of the 

DIVUI S omurled by " uuson ) of Suwon 3 otac 
No . A . 12022 / 5 / 90 - Adm . Consequent upon his coni 

Fiectricity ( Supply ) lich, 148 151 o 1948 ) the Central 
plotion oi his tunure , Shri A . M . Bhurowaj, relinquished the 

Government hereby appoints Shri G . Venkati Rao , an oflicet 
chirge ol the post of Joint Scorchuy, Dopurinlunit of Civil 

Olc Leotat lower Engang ( Giuup A ) SUVICH , 
Aviation , w . c .f. the afternoon of 30th Junc , 1995 . 

Mernbc Planning ) , Central Electricity Authority ind ex 
K . S PANWAR, Under Secy . , 

ollicio Additional Secretary to the Gov . Imment of India , with 
eflect from the forenoon of 141h June, 1995 till 28 - 2 - 1997 

i .e , the date of his superannuation , 
MINISTRY OF TRANSPORT 

T . P . RADHAKRISHNAN , Under Socy .. 
( ESTT. [[ SECTION ) 


Tho 1st August 1995 


New Delbi, the 21st July 1995 
No . A - 12025 / 1 / 94 - E . 11 . — The President is pleased to ap 
point Shri Rakesh Kumar as Assistant Executive Enyincer 
in the Ministry of Surface Transport (Roads Wing ) 
New Delhi , with , cffcct from the 2 - 7 - 1995 ( ENI and uniil 
further orders , in the pay scale of Rs. 2200 - 75 - 2800 - EB - 100 
4000 / - . 

M . NIRMAL RAO , Under Secy. . 


No . 17 / 95. F . No. 5 / 13 - 94 - Adm . ll . — The President is 
pleased to appoint Ms. Sunita , P . Vilti: Sirotivy ( ad hoc ) 
in the Department of Youth Affuii s and Sports , as Private 
Secretary on a regular basis against the Select List ( Seniority 
Quota ) vacany tor the year 199 ,3 of the Stenographers 
Grade A & B (merged ) of the Central Secretariat Stenogra 
phers Service in the Cadre of Ministry of Power , in the scale 
of pay of Rs. 2000 -60 -2300 - EB -75 - 3200 - 100 - 3500 / - with 
cffcct from the forenoon of the 1st August, 1995 , 


SHIPPING WING 
New Delhi, the 28th July 1995 


No . A - 12025 / 2 / 94 -MA . - - The President is pleased to 
appoint Shri B . B . Badweu " , Principal Officer , Mercantilo 
Department, Malms as Chief Suiveyor with the Govenrincit 
of India in the Directorate General of Shipping , Bombay in 
the pay scale of Rs. 7300 - 7600 / - with effect from 07 -07 - 1993 
( Forenoon ) and until further orders . 


2 . Ms. Sunita was nominated by the Department of Person 
uci & Training for inclusion in the Colcci List of the Stcno 

rapher Grade A & B ( meiddi ol tlie Central Secretariat 
Stenographers Service of the Ministiy of Power Cadre for 
the year 1993 under the Zoning Scheme. 


3 . Conscquent upon hur appointment us Privac Scorciary 
Ms. Sunita is posted to the Centrul Cutricity Authority . 


O . P . MAHĘY, Under Secy., 


C . P . RADHAKRISHNAN , Under Secy. . 


MINISTRY OF WATER RESOURCES 


New D : lhi, the 28th July 1995 


MINISTRY OF POWER 

New Delhi, the 5th July 1995 
No. 31 / 95 . - F . No . A . 35018 / 1 / 95 -Adm . I.- - In exercise 
of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 3 of 
the Electricity ( Supply ) Act, 1948 (54 of 1948 ) the Cen 
tral Government hercly appoints Shri Rajendra Singh , an 
Oficor of the Central Power Engineering (Group A ) Service , 
39 Member ( Hydro ) , Central Eloctricity Authority and ex 
officio Additional Secretary to the Government of India with 
effect from tho forenoop of 14th June, 1995 till 31 - 1- 1997 
i. c . the date of his superannuation . 


No. 6 / 95 F . No . 3 ; 5 / 95 - Adin . -- - The Predient is pleas 
ed to appoint Shri TD, Nandwani, Senior Technical Assist 
lant (Minor Irrigation ) to th nov oi Assistunt Engineer 
(Minor Itization ) in the pay scale of Rs 2000 -60 - 2300 - EB 
75 - 3200 - 100 - 3500 on regular basis with effect from 21- 7 -95 
( F / N ) , 


T , P . RADHAKRISHNAN , Under Socy., 


C . B . LAL . Under Secy ., 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 31st Tuly 1995 
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No. 30 / 95, F . No. A . 35018 / 1 / 95 - Adm . I. - In excrciso 
of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 3 of 
tho Elcctricity ( Supp y ) Act , 1948 ( 54 of 1948 ) the Central 
Government hereby appoints Shri R . N . Srivastava , an ofi 
cer of the Central Power Engineering (Group A ) Servicc , 
as Member ( Thermal ) , Central Electricity Aluhortiy and 
ex - officio Additional Secretary to the Government of India , 
with effect from the forenoon of 14th Junc , 1995 til) tho 
28 - 2 - 1999 ic. the dato of his supcrannuation . 


No. A - 19011 / 19 /95 - CIS , I . - - Th Prc dicut is pleased to 
appoint Shri K . Shakur os Labour Olicer in Grade - V of CLS 
( Groap - A izzetted ) in 2 tcmporary carcity in the salo 
of pay of Rs 2200 - 75- 2800 -EB - 100)- 1000 w . o . f. the fore 
noon of 24th June, 1995 until further ordery , 


T , P. RADHAKRISHNAN , Under Secy ., 


INDER SINGH , Under Socy . 
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